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用語 


用語 

解説 

BMC 

Baseboard Management Controller 

DC off/on に 関係なくシステムの状態•異常を監視できる Embedded 
controllero 

SOL 

Serial Over LAN 

Serial に出力されるデータを BMC が UDP Packet 化して LAN に流す機能。 

PXE 

Preboot Execution Environment 

リモ'—トサ'ーノくからクライアントコンピュ'ータのオペレ'—テインダシステ 
ムを起動またはインストールするための DHCP ベースのリモートブートテク 
ノロジ。 

vPro 

インテルの企業向けプラツトフォーム•ブランド （ Intel ® vPro ™ テクノロジ)。 

iAMT 

Intel ® Active Management Technology 

vPro を構成する 主要 機能の一つで、リモート管巧をコントロールする技術。 
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商標に ついて 


EXPRESSBUILDER と ESMPRO 、 DianaScope は日本電気株式会社の登録商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Server は米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 

の他の国における登録商標または商標です。 

Intel 、 インテル 、 Intel vPro は Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商 
標です。 

記載の会社をおよび商品をは各社の登録商標または商標です。 

サンプルアプリケーシヨンで使用している名称は、すべて架空のものです。実在する品名、団体名、 
個人名とは一切関係ありません。 

Windows Server ® 2008 R 2 は 、 Windows Server ⑩2008 R 2, Standard、Windows Server ® 2008民2， 
Enterprise 、 および Windows Server ® 2008 R 2, Datacenter の略称です。 

Windows Server 2008 は 、 Windows Server ® 2008 Standard、Windows Server ® 2008 Enterprise、Windows 
Server ® 2008 Datacenter 、 および Windows Server ® 2008 Foundation の略称です。 

Windows Server 2003 民 2 は 、 Windows Server ® 2003 民2, Standard Edition、Windows Server ® 2003 R 2, 
Enterprise Edition、Windows Server ® 2003 民2, Standard x 64 Edition 、 および Windows Server ® 2003 民2, 
Enterprise x 64 Edition の略称です。 

Windows Server 2003 は 、 Windows Server ® 2003 Standard Edition、Windows Server ® 2003 Enterprise 
Edition、Windows Server ® 2003 Standard x 64 Edition 、 および Windows Server ⑩2003 Enterprise x 64 
Edition の略称です。 

Windows 7 は、 Windows ® 7 Professional 、 および Windows ® 7 Ultimate の略称です。 

Windows Vista は 、 Windows Vista ® Business、Windows Vista ® Enterprise 、 および Windows Vista ® 
Ultimate の略称です。 

Windows XP は、 Windows ® XP Professional operating system 、 および Windows ® XP Professional x 64 
Edition operating system の略称です。 
vPro は、 Intel ® vPro ™ の略称です。 

■ ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 弊社の許可なく複製-改変などを行うことはできません。 

(4) 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審なおや誤り、記載もれなど 
お気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

(5) 運用した結果の影響については （4) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 
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本書について 


本書では、サーバ管理ユーティリティ 「 ESMPRO / ServerManager 」 を使ったリモート管巧のご紹介 
と、インストールからコンポーネントのセットアップまでの手順について説明しています。 
ESMPRO / ServerManager をご使用になる前に本書をよくお読みになり、ユーティリティを正しくお 
使いになるようお願い申し上げます。 


■ ご注意 

本書での内をは、巧象 OS の機能や操作力■法およびネットワークの機能や設定方法について十分に 
S 解されているホを巧象に説明しています。対象 OS に関する操作や不明点については、各 OS の 
オンラインヘルプなどを参照してください。 

本書では、コンポーネント全般について、化用的に説明しています。コンポーネントの製品別の注 
意事項や制限事項は、コンポーネントに添付されているユーザーズガイドまたは 「 付録に管理対象 
コンポーネント ー llj を参,照して、た。レ、。 


本書中の 「 EXPRESSBUILDER 」 というま記は、コンポーネントに EXPRESSBUILDER ( SE ) または保 
守管理 ツール CD - ROM が添付されている場合は、 「 EXPRESSBUILDER ( SE )」 または「保守管巧ツ 
—ル CD - ROM 」 を意味します。 

本書に掲載されている画面イメージ上に記載されているを称は、すべて架空のものです。実在する 
品を、団体を、個人《とは一切関係ありません。また、画面イメージ上の設定値は例であり、 IP ァ 
ドレスなどの設定値についての動作保証を行うものではありません。 

■ 本書中の記号について 

本文中では次の3種類の記号を使用しています。それぞれの意巧を示します。 

重要： ソフトウ I ァや装置を取り扱う上で守らなければならない事柄や特にを意すべき点を 

' J 、 しホ3。 

チェック： ソフトウ X アや装置を取り巧う上で確認しておく必要がある点を示します。 

ヒント： 巧ってお〈と役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 

■ ESMPRO/ServerManager のその他の説明について 

本書に記載されていない、 ESMPRO / ServerManager のその他の説明については、な下の文書を参照 
してください。 

• リモート管巧可能な装置（コンポーネント） 

「 付録に管理対象コンポーネントー覧 」 を参照してください。 

• セットアップ後の操作方法 

ESMPRO / ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。 

• コマンドラインインターフェースの操作方法 

rESMPRO / ServerManager コマンドラインインターフェース」を参照してください。 


6 






ESMP 民 O/ServerManager Ver .5 セットアップガイド 


ユーザサポート"最新ソフトウエアの入手について 


本ソフトウェアに関する不明点やお問い合わせの際は、下記の URL をご参照ください。 

下記ウェブサイトでは最新版 ESMPRO/ServerManager のダウンロードが可能です。お手持ちの 
ESMPRO/ServerManager のバージヨンをご確認の上、最新版 ESMPRO/ServerManager をご利用くだ 
さ レ、。 

http :// www . nec . co . jp / smsa / 
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第1章 EXPRESSSCOPE エンジン3搭載コンポーネントのセ 
ットアップ_ 

この章では、 ESMPRO/ServerManager からコンポーネント上の EXPRESSSCOPE エンジン3の BMC 
および ESMPRO/ServerAgent Extension ver .2 .xx を LAN 経由でリモート管巧するための、推奨する七 
ットアップ手順を説明します。 

1.1 セットアップの流れ 

な下の手順でセットアップを行つてください。 

(1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントを同ーネットワークに 
接続する。 

(2) コンポーネントの BMC をコンフィグレーシヨンして ESMPRO からの管理を有効にする。 

口） ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。 
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1.2 コンポー ネントの BMC をコンフイグレーシヨンする 

はじめに コンポーネントの BMC をコンフイグレーシヨン します。 


ヒント： 

• この章では、 ESMPRO/ServerManager と BMC を接続するために必要な、最低限の 
コンフィグレーション 項目の設定を説明します。 BMC コンフィグレーショ ンの設 
定項目の詳細に ついては、 各 ツールの ドキュメントを参照してください。 


リモー ト管理する場合、 コンポーネン トの BMC の コンフィグレーション には3通りのホ法があり 
ます。いずれかの方法を選択して実行してください。 

■ BMC の Web サーバ機能を使つたコンフィグレーション 

Web ブラウザから BMC にアクセスして、 BMC の コン フイグレーシヨ ン 情報を設定します。 


チェック： 

• BMC の Web サーバ機能はコンポーネントの HTTPS/HTTP の設定が有効の場合にの 

み利用できます。 


■ On-line BMC Configuration を使ったコンフイグレーシヨン 

Windows/Linux OS 上にインストールした On-line BMC Configuration で BMC のコンフイグレー 

シヨン情報を設定します。 

■ Off-line BMC Configuration を使ったコンフイグレ'—シヨン 

POST から F 4 キーで起動する Off-line BMC Configuration で BMC のコンフイグレーシヨン情報 

を設定します。 
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1.2.1 BMC の Web サーバ機能を使ったコンフイグレーシヨン 

EXPRESSSCOPE エンジン3の WebConsole の操作にっいて説明します。 

(1) な下の方■法で EXPRESSSCOPE エンジン3の WebConsole の設定画面を起動してください。 
Web ブラウザを起動後、な下の URL を入力してください。 

BMC の IP アドレスが192.16 8.1 .し HTTPS の設定が有効の場合： 
https 7/192. 168.1. 1/ 


口） EXPRESSSCOPE エンジン3の WebConsole のメインメニューがま示されます。 
「設定」タブを選択してください。 


ム Y/wECCvrrj/*/? i 

AW 狂 /〜* 



ュ-ヴ|:巧$ンコトたア I 做をアドこストレ-さ ] tSSSSM 
巧巧 I EXPRESSSCOPEI ； 乂。 3 こクいて| ヘルブ 

日 MC 1 CSF 6 ロロ F 50 けの. 1 6 B .15.1 1 を 




システム I リモート7クセス I 

設定 

I 了ッブデート I 



巧要 


田情劇離 
IPM 帽ま民 
了化ス情報 


みちお I 


] 


モデルる I をま] 

Express 5800/ R 110 d -1 E [ N 81 00-17601 


を裡を号 

0123456 


サー"ステーさス 

0 正巧 


□ヴインユ-ヴな 

1 

Ma 

リモ-卜 KVM 

巧用巧お 

Ma 

リモ-トガ’ィア 

ほ用巧お 

iia 

リモート7ネージソント化渠ライ C ンス 

ライ它ンスは登抹されています。 


System BIOS U ピジ 3 ン 

4.6 .阳1日 


BMCTy -ムウェアリビジョン 

加ぶ 


BMC 起れフかシュ ROM 

巧 

iia 

System LAN MAC 

14>り1:1(：:が;防:化邹:能 

LAN 2:1 C :6 F : 拓 3 E :3 F ぶ 



I POST Completed Successfully 

のの！ 么， 


绩 
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(3) 「設定」画面がま示されます。 
「その化」を選択してください。 



(4) 「その他」画面が表示されます。 

な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
- 「 ESMPRO から管理する」 

有効に設定してください。 

-「認証キー」 

画面は設定例です。 


2 *—; i る； 1234567890123456789012345678901 68 . 1 4 ^ 


ュ - ヴ : 宫巧ソフトたア [ 巧报 : アト — こストレ - 夕 1 IS^al 
放ち I EXPRESSSCOPE エンジン 3 にごいて|ヘルブ 


システム 

B 巨 MC 
曰本ットワーク 
ブ印にイ 
サービス 
SSL 

田ューザ营理 


U モート79セ3 I 設定 I 7ッブデート I 

巧な糸 なをか广萬5力 

A 巧巧みロヴ設ミをちのこするには、少サよくとを一ごのインターフ； t — スぞち細こすると’更があります。 


三 ] 


ち巧 3 ブシヨンまを 


AC-UNK 
巧を時巧 


广 Stay Off 巧 Last State 广 Power On 
杖 


町 


システム掉作 

Platform Event Filtering 

P ち巧 ( 

1無タカ 

ECO 

■ ちホ八;^ 苗 ミ 

その他 

' ESMPR 加 1 ろ音巧する 

C ち巧 < 

、藻 5 力^ 


田バジクアツブ•リストア 

System BIOS 


J® 田 I デつ : t ルト設定 I キ*ン它ル 


POST Completed Successfully 




魯 
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チェック； 

• コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクシヨン ( LAN )」 項目を有効 

にすると、コンフィグレーシヨン情幸良を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソ 
ールのためにな下の項目を設定する必要があります。 

.EXPRESSSCOPE エンジン3の「設定」から 「System BIOS 」 の Fpiow ControlJ 
項目 ： Hardware RTS/CTS 


(5) 「適用」を選択してください。 

コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。 

(6) 「設定」画面から「ネットワーク」の 「プロパティ」 を選択してください。 BMC の LAN につ 
いて設定します。な下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

- 「 DHCP 」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指をしてください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフオルトゲートウ エイ」 の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 


「 IP アドレス」 

BMC の IP アドレスを入力してください。 


「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

「デフオルト ゲー トウ エイ」 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 


画面は設定例です。 


も Y 乂* ド.イ 

KN 口 INK 一 ^ 

サ ー / ? ち ;1234567690123456789012345678901.., fl 92.168.14.S 巧 


ユ - ヴ : 音なソフトな 7 [ 欄 : アドニ 別 レ - さ ] 

巧巧 [EXPRESSSCOPE エンジン 31 こごし、て | へ J レブ 



サービス 

SSL 

田ユーザ管理 
田通報 

システム操作 

ECO 

その他 

® バックアップ，リストア 
System B に S 


Auto Negotiation 
:; F0:49:56:95:9C 


^^F0:49:56: 

^^ 9 ^ 68 ^ 14.5 


ヴブネット 7 スク 
デフォルトヴ '■ トウ 1 イ 
ダイナミック DNS 
DNS サ-バ 
木ストる 
ドメインる 


アクたスが拓設定 


4.59 
255. 255.25 ん口 
0 . 0 . 0.0 
無巧 

12345678901234567 助 CM 2345678 孤 12345678901234567890123456789012 
12345678901234567 助 0123456789012345678901234567890123456789012.4 




POST Completed Successfully 




魯 
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(7) 「プロパティ」 画面で「デフオルトゲートウェイ」を設定した場合は、ゲートウェイがネット 
ワークに接続されていることを確認してください。 

(8) 「適用」を選択してください。 

コン フィグレーシヨ ン情報が BMC に設定されます。 
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1.2.2 On-line BMC Configuration によるコンフイグレーシヨン 
1 .2.2.1 Windows 版の BMC Configuration を使ったコンフイグレーシヨン手順 

Windows 版 BMC Configuration の操作にっいて説明します。 

(1) コンポ^ーネントで Windows を起動後、 Windows のスター トメニューから BMC Configuration を 
起動してください。 

(2) BMC Configuration のメインダイアロダボックスが表示されます。 

「BMC コンフィグレーシヨン設定」ボタンをクリックしてください。 
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口） 「BMC コンフィグレーション」ダイアログボックスがま示されます。 

「その他」タブぺージの項目を設定してください。 

な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
•「 ESMPRO からの管理」 

有効に設をしてください。 

• 「認証キー」 

画面は設定例です。 



チェック： 

. コンポーネントが SOL 対■応サーバの場合に「リダイレクション」項目を有効にす 
ると、コンフィグレーション情報を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソール 
のためにな下の項目を設をする必要ボあります。 

- BMC Configuration のメインダイアログから 「BIOS 設定」で 「Flow Con 航1」項 
目 ： Hardware RTS/CTS 
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(4) 「ネットワーク」タブページ上の項目を設定してください。 BMC のネットワークについて設定 
します。な下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

- 「 DHCP 」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指をしてください。有効を指定すると、登録後に 「IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフオルト ゲー トウ エイ」 の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 


「IP アドレス」 

BMC の IP アドレスを入力してください。 


「サブネットマスク」 

設をした IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 


• 「デフオルト けー トウ卫イ」 

ESMPRO/ServerManager をイ ンスト ー ルした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 

画面は設定例です。 



(5) 「ネットワーク」タブページで「デフオルトゲートウェイ」を設定した場合は、ゲートウェイ 
がネットワークに接続されていることを確認してください。 

(6) 「適用」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーシヨン 情報が BMC に設定されます。 
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1 .2.2.2 Linux 版の BMC Configuration を使ったコンフイグレーシヨン手順 

Linux 版 BMC Configuration の操作にっいて説明します。 

(1) コンポーネントで Linux を起動後、な下の方法で BMC Configuration の設定画面を起動してくだ 
さい。 

日本語をま示できるターミナルの場合： 

LANG=ja_JP. UTF-8 

/opt/nec/BMC Conf I guration/bmcconf -ja 


日 本語を表示できないターミナルの場合： 

/opt/nec/BMC_Configuration/bmcconf 


(2) BMC Configuration のメインメニューが表示されます。 

「 BMC コンフィグレーシヨン設を」を選択してください。 
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口） 「BMC コンフィグレーション設を」画面が表示されます。 
「BMC 設定」を選択してください。 



(4) 「BMC 設定」画面がます;されます。 
「その化」を選択してください。 



(5) 「その他」画面が表示されます。 
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な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
•「 ESMPRO からの管巧」 

有効に設をしてください。 

• 「認証キー」 


画面は設を例です。 



チェック： 

• コンポーネントが SOL 対■応サーバの場合に「リダイレクション」項目を有効にす 
ると、コンフィグレーション情報を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソール 
のためにな下の項目を設定する必要があります。 

• BMC Configuration のメインメニューから 「BIOS 設定」の 「Console Redirection 
設定」の「フロー制御」項目： Hardware RTS/CTS 


(6) 「適用」を選択してください。 

コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。 
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(7) 「 BMC 設定」画面から「ネットワーク」の 「プロパティ」 を選択してください。 BMC の LAN 
について設定します。な下の項目を設をしてください。その化の項目は既定値のまま使用でき 
ます。 


- 「 DHCP 」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフオルトゲートウエイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 


「 IP アドレス」 

BMC の IP アドレスを入力してください。 


• 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフ オルトゲー トウ エイ」 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 

画面は設定例です。 



(8) 「プロパティ」 画面で「デフオルトゲートウェイ」を設定した場合は、ゲートウェイがネット 
ワークに接続されていることを確認してください。 

(9) 「適用」を選択してください。 

コンフィグレーシヨン 情報が BMC に設定されます。 
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1.2.3 OH-line BMC Configuration によるコンフイグレーシヨン 

Off-line BMC Configuration の操作につレ、て説巧します。 

(1) POST 画面表示中に次のメッセージが画面下に表示されます。 


Press<F2> SETUP, <F3> Internal flash memory, <F4> ROM Utility, <F12> Network 


(2) ここで < F 4> キーを押します。 < F 4> キーを押すと、 POST 画面終了後にキーボード選択画面が表 
示され、キーボードを選択してください。 

口） Off - line ツールのメインメニューが表示されます。 

「 BMC Configuration 」 を選択してください。 
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(4) 「BMC Configuration Menu 」 画面が表示されます。 
「 BMC Configuration 」 を選択してください。 



(5) 「BMC Configuration 」 画面が表示されます。 
「 Miscellaneous 」 を選択してください。 
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(6) 「 Miscellaneous 」 画面が表示されます。 

•£>»>下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

•「 ESMP 民〇 Management 」 

Enable に設定してください。 

•「Authentication Kev 」 

画面は設定例です。 


Miscellaneous 


Items 

Values 

Behavior 山 hen SEL repository is full 
Platform Event Filter 

Management Software 

[Stop logging SEL] 

[Disable] 


ESMPR0 Management / : [Einabie] 、 


Authentication Key [Required] :[ 水朱水木み水が木水が水冰本木が水 ] 

Redirection : 

< OK > 

< Cancel > 

く Load Default Value > 


Select : [Enter] Cancel: [ESC] Help:[Home or ?] 

Note : If PEF Configuration is set to disable, SNMP alert 山 ill not work. 


チェック； 

• コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に 「 Redirection 」 項目を有効にすると、コ 
ンフィグレーシヨン情報を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソールのために 
な下の項目を設定する必要があります。 

. コンポーネントの POST 画面から [ F 2] キーを入力して、 SETUP 画面起動後 
「 Advanced 」 の 「Serial Port Configuration 」 の 「Flow Control 」 項目 ： Hardware RTS/CTS 


(7) r < OK > J を選択してください。 

コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。 
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(8) 「BMC Configuration 」 画面から 「 Network 」 の 「 Property 」 を選択してください。 BMC の LAN 
について設定します。な下の項目を設をしてください。その化の項目は既定値のまま使用でき 
ます。 


- 「 DHCP 」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指定してください。有効を指定すると、登録後に 「IP Address 」、 「Subnet Mask 」 、 
「Defa 山 【 Gateway 」 の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定されます。 

•「IP Address 」 

BMC の IP アドレスを入力してください。 

•「Subnet Mask 」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「 Default Gatewav 」 

ESMPRO/ServerManager をインストールした管巧 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 

画面は設定例です。 


Network(Property) 

Items 

: Values 

Management LAN 

: [Management LAN] 

Connection Type 

: [Auto Negotiation] 

BMC MAC Address 

: 1 こ .dF • こ ：:.] E:3F:50 

DHCP 

Enable] ) 


IP Address 

ら A こ 3.110 

Subnet Mask 

255.255 .254.0 

Default Gateway 

0.0.0.0 

Dynamic DNS 

[Disable] 

DNS Server 

[] 

Host Name 

[BMC1C6F653E3F50] 

Domain Name 

[] 

< OK > 


< Cancel > 


< Load Default Value > 


Select : [Enter] Cancel:[ESC] Help:[Home or ?] 

Note：To change "Management LAN" 

setting, "BMC Reset" is required. 


(9) r Property J 画面で 「Default Gateway 」 を設定した場合は、ゲートウェイがネットワークに接続 
されていることを確認してください。 

(10) 「< ok >」 を選択してください。 

コンフィグレーション 情報が BMC に設をされます。 
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1.3 ESMPRO/ServerManager にコンポーネントをき録する 

ESMPRO / ServerManager にコンポーネントを登録します。 

ESMPRO / ServerManager にログインした後、な下の手順で操作してください。 

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、グループを登録する。 

口）コンポーネントを登録する。 

1.3.1 コ ンポーネントが所属するグループをを録する 

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、「グループ情報」タブで「グループの 
追加」をクリックしてください。 
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(2) グループ《を入力し、 


「追加」ボタンをクリックしてください。 


画面は設定例です。 



「グループ」ツリーに追加したグループが表示されます。 


ESMPROS 

lyntttmrrr 71 



ヴ ルー ブ巧巧 

ルーす博卽 

i H 


コンポーネントー度 


h . 直 づ ’ JI ノーづ'店が 
1- pa ヴん一づの适加 
田 直コンポーネントのち加 
し圓 化 i 長うイ■片 V スー栏 


ユ-ヴ名：の ot [宿限：アドミニストレ-さ] EKaaa 
アラートビユーアI、シール I 巧巧設定 I ESMPRO/S が verMan が erl こついて I ヘルブ 


[RAID システム昔巧モード：アドバンストモード] 


因 [登録数：1件] Page [ 1 ] 



み SampleGroup 
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1.3.2 コンポーネントをを録する 

コンポーネントの登録には2通りのホ法があります。どちらかの操作を行ってください。 

■ 手動登録 

コンポーネントの BMC の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を 
実施します。 

■ 自動登録 

ネットワーク上に存在する、 ESMPRO / ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネン 
卜を検索して登録します。この登録方法はコンポーネントと LAN 経由で通信する場合のみ使 
用できます。 


1 .3.2.1 手動き録 

(1) コンポーネントを所属させるグループ《をクリックしてくださレ' 


ESMPROS 

Mmmmtpr Vrr. 



ユ-ヴる ： root [宿限：アドミニストレ-さ ] EKwaa 
アラートビユーア I シール I 巧巧設定 I ESMPRO / ServerMana が rl こついて I ヘルブ 
[ RAID システム昔巧モード：アドバンストモード] 


ヴルーブ巧巧 


ルーブ’培沛 


コンポーネントー度 


i …直 づ ’JI ノーづ1ちが 
h ヴんーブの お加 
田 i コンポーネントのち加 
图 j に 張う イ スー栏 


0 [登録数：1件] 


み SamoleGrouD 


Page [ 1 
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(2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。 


ESMPRO S 

htmnmfrr Wn 


ユー ヴ る： root [宿巧：アドミニスト レー タ ] UESai 
アラ—トビュ—ア I 、ン— ル； 巧巧設定 I ESMPRO / ServerMan 巧がについて I ヘル ブ 



root > SampieGroup 


グルーブ巧巧 

が ルーブ巧柿 


匿コンポーネントー g 


国 ヴ JI ノー づ I ちが 
1- f 百 ヴ ルーブの追加 
曰 コンポーネントのち加 


I J 白 化を^ 

! 辛かを 京 、 


[ RAID システム管理モード：アドバンストモード] 


因 搭錄辣：〇件] 


Pace [ 1 ] 



口） 「手動登録」をクリックしてください。な下の項目を入力してください。 


.コ ン ポー ネントを 

ESMPRO/ServerManager 上で管巧するためのコンポーネントの《前です。他のコンポーネン 
卜の《前と重ならない《前をつけてください。空白义字を含む《前は入力できません。また、 
大文字と小义字は区別されます。 

• 別を 

コンポーネントについて説明を書き込むことができます。空白文字を含む《前は入力できま 
せん。また、大义字と小义字は区別されます。 

-所属グループ 

コンポーネントが所属するグループえです。 

共通設定 
. OSIP アドレス 

コンポーネントの OSIP アドレスを入力してください。 

システム 管理機能 
. 「管理」 

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[登録]を選択してください。 

- 「SNMP コミュニティ《(取得を)」 

管 S 対象装置で稼動している SNMP エージェントに設定された SNMP コミュニティえ。 
SNMP による情報取得、設を、監視などを行う場合は、この値を設定しておく必要がありま 
す。 

.「SNMP コミュニティ《(設をを)」 

SNMP を使ってリモートのホストに巧して設定を行う場合に、取得時の SNMP コミュニテ 
ィえと異なる SNMP コミュニティ《を使用する必要がある場合は、このフィールドに設定 
用の SNMP コミュニティ《を英数字で指定してください。もし、このフィールドが設定さ 
れていなければ、取得時の SNMP コミュニティ《で設定を試みます。 
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RAID システム管理機能 
. 「管理」 

コンポーネントの RAID システムを管巧する場合は、陣锅を選択してください。 
ExpressUpdate 機育自 

. 「 ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」 

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管巧する場合は、[登録]を選択してください。 

• 「マネージメントコントローラ経由のアップデート」 

マネージメントコントローラを使用してコンポーネントを管巧する場合は、[登録]を選択し 
てください。 

マネージメントコントローラ管理機能（共通） 

. 「管理」 

ESMPRO/ServerManager がコンポーネントのマネージメントコントロー ラを管理する場合は、 
[登録]を選択してください。 

-「管理対象」 

[BMC] を選択してください。 

• 「認証キ ー 」 

コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフイ 
グレーシヨ ンで設定した認証キーを入力してください。 

マネージメントコントローラ管理機能 (LAN) 

.「IP アドレス1」 

コ ンポーネントの BMC コン フイグレーシヨンで設定した LAN1 の IP アドレス を入力 して 
ください。 

. 「サブネットマスク1」 

コ ン ポーネ ントの BMC コン フイグ レー シヨンで設定した LAN1 のサブ ネッ トマスクを入力 
してください。 
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画面は設定例です。 



ユ-ザを ： root [観：アドミニストレ-さ ] iiKiaaa 
アラートビューア I 、ンール I 巧せ設定 I ESMP 防/ ServerMan が er について I ヘルプ 
root > SampleGroup> コンボーネントのち加 > キお!き緑 [ RAID システム营巧モード：アドバンストモード ] 

ヴループ巧巧 I _ 


53^’ ルーブ’芭新 
{■-直 ゴノボーネ'ノト ー g 
h B 巧ル— づ 'ち甜 

ヴ j レー ブの巧加 
曰 i コンポーネントのお加 
i h a 自かを綺 


キ扭登结 


し圓 が:巧ろイゎンスー官 


1 «目る 

1 設を值 1 

コンボーネントる [龙巧] 

IsampleServer | 

別を 

SampleServer | 

巧届ヴルーブ 

1 SampleGroup v:| 

拽院おお 

0 LAN 〇 タイレクト 〇 モデム 

冉巧設定 

0S IP アドレス [ホ期 

1192 11168 1114 1167 | 

システムを理宙を 

管巧 

® 登緑 〇 モ登お 

SNMP コミュこティる術巧喊 

Ipublic 1 

SNM たミュこティを(試定用） 1 1 

RAID システムを g 有を 

管巧 

® 登緑 〇 モ登緑 

ExpressUpdate 在を 

ExpressUpdale A が nt 括由のアツブデート 

® 登緑 〇 ホを緑 

マネージメントコントローラを由のァツブデート 

@ ま録〇モき録 

7ネーフタントコントローラを理巧を <共出 

管巧 

® 登想 〇 ホ登お 

管巧巧を 

0 BMC 〇 vPro 

巧証キ— [と况 1 . 1 

マネージメントコントローラ管理巧を (LAN) 

巧椅 IP アドレス 

0 IP アドレス1 〇 IP アドレス2 

フXイル3■一い—— 

® ちか 〇 »か 

IP アドレス1 [ぶ筑 

116211168 111411591 | 

サブネット7スク1 化知 

1255 1 1255 1 1255 11〇 | 

IP アドレス2 1 11 11 11 1 

ヴブネット7スク2 

にな U2 が 1 12S5 [ |0 1 

QlFl 


(4) 「追加」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

. コンポーネントを手動登録しただけでは、まだコンポーネントをリモート管理でき 

ません。続けて「接続チェック」を行ってください。 
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(5) コンポーネントの「設定」タブから「接続設定」をクリックしてください。「接続設定」ビューが 
表示されます。 

「接続チェック」ボタンをクリックすると、 ESMPRO / ServerManager が「接続チェック」を行 
つて、リモート管理のために必要な情報をコンポーネントから収集します。 

「接続チェック」が正常終了すると、コンポーネントをリモート管巧できるようになります。 



root > Sample&oup > SampleServer > 巧続設定 


ユーヴを： roo ， [ 宿巧：アドミニストレー 5] EKsaa 
アラートビューア I ，シール 巧巧記ち I ESMP 防 / ServerMan が er について_|ヘルブ 
[RA のシステム音巧モード：アドバンストモード ] 


設定 




謝王-'ク。行。れ"、な谋顧ンド実行できませんでした。 


コンボーネントる 
則る 

闭属ヴ ルー ブ 
巧巧枢巧 
共巧黃ち 
0S IP アドレス 
システムを3巧を 
管巧 

SNMP コミュこティを術巧用） 

SNMP コミュニティる (i まち用） 

RAID システム音さなを 
营巧 

Express Upda t e 巧定 
Express Update Agent 括由のアッブデート 
7 ネージグソト去トローラ経由のアッブデート 
マネージメントコントローラ管 S 毎を供边） 

音巧 

宫巧巧ま 
巧 i 正キ¬ 
ューヴる 
バスワード 

マネージメントコントローラ管まな巧 (LftN) 

巧お IP アドレス 
フェイルス—パ— 

护アドレス1 
サブネット7スク1 
のァドレス 2 
ヴブネット7スク2 

マネージ5<ントつントローラを理奋を（モデム） 
ま註を号 


SampleServer 

SampleServer 

SampleQroup 

LAN 

192.168 .14,67 

を緑 <巧タカ > 
public 


登録<»巧> 
を緑 < 巧巧〉 


査緑くお紙 
BMC 


162.168 .14.59 
黑タカ 

162.168.14 59 
255.2扣 .255.0 
0 . 0 . 0.0 

255.255 .255.0 


I ‘頂讀 r 巧続 チェック〕） 


31 




























ESMP 民 O/ServerManager Ver .5 セツトアップガイド 



root > SampleGroup 
ヴループな扭 I 

tas ル- づ '店師 




1 .3.2.2 自動を録 

(1) 「グループ」ツリーからコンポーネントを所属させるグループえをクリックしてください。 
口） 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から r 自動登録」をクリックしてください。 


£SMrRO^ 

Mmnmfer Vrr .—' 


ユー ヴ る： root [巧巧：アドミニスト レー タ ] UgUBll 
アラートビユーア I シール I 巧巧設を I ES M PRO/Server ManageH こついて I ヘルブ 





32 



























ESMPRO/ServerManager Ver.5 セツトアップガイド 


口）な下の項目を入力してください。 


「検おモ—ド」 

ネットワークアドレス検索を選択すると、指定されたネットワークアドレスを持つコンポー 
ネントを検索します。 

IP アドレス範囲指定検索を選択すると、指定された範囲の IP アドレスを持つコンポーネン 
卜を検索します。 

「ネットワークアドレス検索」 

検索モードでネットワークアドレス検索を選択したときに、コンポーネントを検索するネッ 
トワークアドレスとネットワークマスクを指定してください。 

「 IP アドレス範困指定検索」 

検索モードで IP アドレス範囲指定検索を選択したときに、コンポーネントを検索する IP ア 
ドレスの開始アドレスと終了アドレスを指定してください。 

-共通 

「登録先グループ」 

コンポーネントを所属させるグループを指定してください。 

. システム 管理機能 
「検索」 

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[有効]を選択してください。 

「 SNMP コミュニティを」 

対象となっているネットワーク上の機器に設定されている SNMP コミュニティ タを設定し 
てください。 

対象となっているネットワーク上の SNMP コミュニティ 《が不明な場合は、 "public" を設 
をしてください。複数の SNMP コミュニティ 名を設定する場合は、 "public ， esmpro" のよう 
に カンマ (，) で続けて設定してください。 

.RAID システム 管理機能 
「検索」 

コンポーネントの RAID システムを管巧する場合は、商沸を選択してください。 

• ExpressUpdate 機會旨 
「検索」 

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、商翊を選択してください。 

. マネージメントコントローラ管理機能 
「検索」 

ESMPRO/ServerManager が コンポーネン トの マネージメントコントロー ラを管理す る 場合は、 
[有測を選択してください。 
rExpressUpdate 機會自」 

ExpressUpdate 機能を使用する場合は、[有翊を選択してください。 

「認話キ ー 」 

コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフイ 
グレーシヨ ンで設定した認証キーを入力してください。 
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「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。 
画面は 「 IP アドレス範囲指定檢索」を選択した攝合の設定例です。 
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(4) 「自動登録」が終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。 



ヒント： 

• 自動登録の場合、 ESMPRO / ServerManager 上での コ ンポーネント の 《前 「コン ポー 

ネントを」は、システム管理が検索できない場合は 「ManagementController +番号」 
になります。 

ESMPRO / ServerManager 上の「コンポーネントを」は、 Web ブラウザ上でコンポー 
ネントの「設定」一「接続設を」画面でを更できます。 
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第2章 EXPRESSSCOPE エンジン3が外の BMC 搭載コンポ 
—ネントのセツトアップ ( LAN 接続） 


この章では、 ESMPRO/ServerManager からコンポーネント上の BMC および ESMPRO/ServerAgent 
Extension ver. 1 .xx (または DianaScope Agent) を LAN 経由でリモート管理するための、推奨するセ 
ットアップ手順を説明します。 

2.1 セットアップの流れ ( LAN 接続） 

な下の手順でセットアップを行つてください。 

(1) ESMPRO/ServerManager インストールした管理 PC とコンポーネントを同ーネットワークに接 
続する。 

(2) コンポーネン トの BMC を コンフイグレー シヨ ン する。 

口） ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。 
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2.2 コンポーネントの BMC をコンフイグレーシヨンする ( LAN 接続) 

はじめに コンポーネントの BMC をコンフイグレーシヨン します。 


ヒント： 

• この章では、 ESMPRO / ServerManager と BMC を接続するために必要な、最低限の 
コンフィグレーション 項目の設定を説明します 。 BMC コンフィグレーショ ンの設 
定項目の詳細に ついては、 各 ツールの ドキュメントを参照してください。 


LAN 経由でリモー ト 管理する場合、コンポーネントの BMC のコンフイグレーシヨンには3通りの 
ホ法があります。いずれかのホ法を選択して実行してください。 

■ ESMPRO/ServerAgent Extension ver.l.xx、DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER の 

「システムマネージメント機能」を使ったコンフィグレーション 


チェック： 

• ESMPRO/ServerAgent Extension、DianaScope Agent な外にも BMC をコンフイグレー 
シヨンするツールがありますが、 ESMPRO / ServerManager の七ットアップでは使用 
できないものがあります。 

- MWA Agent は使用しないでください。 

. コンポーネントを EXPRESSBUILDER から起動して実行する「システム 
マネージメント機能」は、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager 

が格納されている場合のみ使用できます。 


■ ESMPRO/ServerManager PXE Service によるコンフイグレーシヨン 

DHCP サーバ環境において、 ESMPRO/ServerManager PXE Service を使ってコンポーネント上の 
BMC にコンフィグレーシヨン情報を設定することができます。 


チェック； 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service は ESMPRO/ServerManager をインストールした 

管理 PC の OS 環境が Windows の場合のみインストールして使用可能です。 


■ EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使つたコンフイグレーシヨン 

EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能は、 キーボー ドが接続され ていないコンポーネント 
を コンフィグレーション する機能です。 ディスプレイや キー ボードな どの コンソールが 接続さ 
れていないコンポーネント、 DHCP サーバがない等 ESMPRO/ServerManager PXE Service を利 
用でき ない 環境の場合は、 EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能を使用します。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能を使った コンフィグレーションは、 同じ 
EXPRESSBUILDER に ESMPRO / ServerManager が格納されている場合のみ利用でき 

ます。 

• EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能については、 コンポーネントに 添付され 
ているユーザーズガイドを参照してください。ユーザーズガイドに コンソールレス 
機能の説明がなレ、場合はご利用いただけません。 
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2.2.1 ESMPRO/ServerAgent Extension ver.I.xx を使ってコンフィグレーシヨ 
ンする (LAN 接続） 

2.2.1.1 Windows 版の ESMPRO/ServerAgent Extension ver.I.xx を使ったコンフィグ 
レーシヨ ン手 I 頃 

Windows 版 ESMP 民 O/ServerAgent Extension の操作にっいて説明します。 

(1) コンポ^ーネントで Windows を起動後、 Windows のスタ’ ートメニュ^一から ESMPRO/ServerAgent 
Extension を起動してください。 

(2) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインダイアロダボックスが表示されます。 

「コンフィグレーション 情報設定」ボタンをクリックしてください。 

な下はコンポーネントの BMC が標準搭載の； LAN ポートを使用する場合の画面例です。 
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口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログ ボックス がま示されます。 

「共通」タブページの項目を設定してください。 

な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
• 「コンピュータを」 

コンポーネント毎に異なるを前を設をしてください。 

• 「認証キー」 

画面は設定例です。 



ヒント： 

• コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクシヨン ( LAN )」 項目を有効 

にすると、コンフィグレーシヨン情報を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソ 
ールのために必要なな下の項目が自動的に変更されます。 

. 「共通」タブページの「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト）」項目：有効 
.「 WAN / ダイレクト」タブページの「フロー制御」項目： RTS/CTS 
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(4) 「 LAN 1」 タブページ上の項目を設定してください。 BMC の LAN 1 について設定します。な下 
の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

- 「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指をしてください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフオルトゲートウエイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。 

.「IP アドレス」 

コンポーネント上の BMC が管巧 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP 
了 ドレスを入力してください。 

コンポーネント上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、コンポーネントの OS 
上の設定と必ず一致させてください。 

. 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフ オルトゲートウエイ」 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 

• 「1次通報先/管巧用 PC (1)」 

ESMPRO / ServerManager をイン ストー ルした管理 PC の IP アド レス を入力 してください。 
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画面は設定例です。 



ヒント： 

• 「 LAN 2」 タブページはコンポーネントの BMC が LAN 2 経由の通信をサポートし 
ている場合だけ表示されます。 ESMPRO / ServerManager と LAN 2 経由でも通信した 
い場合は、 「 LAN 2」 タブページも同様に設定してください。 


(5) 「 LAN 1」 または 「 LAN 2」 タブページで「デフオルトゲートウェイ」や同ーネットワーク上に 
存在する「通報先/管理用 PC 」 を設をした場合は、ゲートウ卫イゃ通報先/管理用 PC がネッ 
トワークに接続されていることを確認してください。 

(6) 「登録」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフ 
オルトゲートウエイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 
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2.2.1.2 Linux 版の ESMPRO/ServerAgent Extension verl.xx を使つたコンフイグレー 
シ ヨン手順 

Linux 版 ESMPRO/ServerAgent Extension ver . l.xx の操作につレ、て説明します。 

(1) コンポ'ーネントで Linux を起動後、が下の方法で ESMPRO/ServerAgent Extension の設定画面を 
起動してください。 

日本 語を表示できるターミナルの場合 :_ 

kon 

/opt/nec/esmpro sa ex sysman/agentcon 干 -」a 


日本語を表示できないターミナルの場合： 

/opt/nec/esmpro_sa_ex_sysman/agentcon 干 


(2) ESMPRO/ServerAgent Extension のメインニューが表示されます。 

「システムマネージメントの設定」を選択してください。 

な下はコンポーネントの BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合の画面例です。 
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口） 「システムマネージメントの 設定」画面がま示されます。 
「コンフィグレーション」 を選択して ください。 


BMC コンフイヴレーシ3ン概能バージョン 1.05 




システムマネージメントの設ち 


ヴレーシヨン 


巧郎テスト 

1つ前の六ニューに戻る 


Enter ] 遥巧 [ ESC ] 戻る [ F 12] ヘルづ 


(4) 「コンフィグレーション」 画面がま示されます。 

「コンフィグレーション 情報設を」を選択してください。 


BMC コンつィヴレーシ3ン權能バージョン 1.05 


-1 コンフィヴレーシヨン ト 

甜購店！ 

巧巧化に戻す 
ファイル扇み巧り 
ファイルまきをみ 
1つおのメニューに戻る 


Enter ] 遥巧 [ ESC ] 戻る [ F 12] ヘルブ 
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モデルる 

つソント1 
1^1 _ り 


Express 5800川 C 300 b [ N 8100-1019] 

巧 ; 祥 ド ^^ BL — ■ ■ ■ I … 

QaB sfl^P jp 化淵戒 a 

BEE J Wp 爾^——こ 

ffiSSKlj 哥 呈ぉ 

Kl ■ 歌 ] mmm 

の■ 諭 

脚■ 酬 WB 刷 

I23C 毁 ■BjI 

BWEXWaOB 


m 


(5) 「BMC コンフイクレーシヨン」 
「共通」を選択してください。 


画面が表示されます。 



(6) 「共通」画面が表示されます。 

な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
•「コンピュータを」 

コンポーネント毎に異なるを前を設をしてください。 

• 「認証キー」 


画面は設定例です。 


BMC コンフイヴレーシ3ン權能バージョンし05 



[ Tab ] 巧旣に pace ] 遥巧 [ ESC ] 戻る [ F 12] ヘルブ 


: 


，寧告， 



語刷 クシク 
確ル制 レクレ 
邮答べト イレイ 
'■ユ 手なレ j ダイダ 

み n 巧巧巧巧リ雌リけ鹏 


ホ水本 
^rv /—y /li 
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ヒント： 

• コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクシヨン ( LAN )」 項目を有効 

にすると、コンフィグレーシヨン情報を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソ 
—ルのために必要なな下の項目が自動的に変更されます。 

. 「共通」画面の「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト）」項目：有効 
.「 WAN / ダイレクト」画面の「フロー制御」項目： RTS/CTS 


(7) 「BMC コンフイグレー シ ヨン」 画面から 「 LAN 1」 を選択して ください。 BMC の LAN 1 につい 
て設定します。 な 下の項目を設定して ください。 その他の項目は既定値のまま使用できます。 

- 「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指をしてください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフオルトゲートウエイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設をされ 
ます。 

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。 

.「IP アドレス」 

コンポーネント上の BMC が管巧 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP 
アドレスを入力してください。 

コン ポー ネン ト上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、 コン ポー ネン トの OS 
上の設定と必ず一致させてください。 

. 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフオルト ゲー トウ エイ」 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 
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画面は設定例です。 



• 「1次通報先/管理用 PC (1)」 

「BMC コンフィグレーション」 画面から 「 LAN 1 (通報設定)」を選択すると設定画面が表示 
されます。 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレスを入力してください。 
画面は設定例です。 


BMC コンフイヴレーション機能バージョン 1.05 


-1 し AN 1 (巧那記定） 卜 

*1) が i 報ホ/管巧用 PC (1) 

巧幸民 

げアドレス 

が)が遇報を/昔巧用 PC (2) 

巧ま反 

IP アドレス 

のみ巧報を/昔巧用 PC け） 

巧ま辰 

げアドレス 
巧！報リトライ 
巧排リトライ回绒 
巧稀タイムアウト 

画 gnsajK 


[ Tab ] 巧助 [ Space ] 還巧 [ E 沈]戻る [ F 12] ヘルブ 
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ヒント： 

• 「BMC コンフィグレーション」 画面の 「 LAN 2」 は コンポーネン トの BMC が LAN 2 
経由の通信を サポート している場合だけ表示されます。 ESMPRO / ServerManager と 
LAN 2 経由でも通信したい場合は 、 「BMC コンフィグレーション」 画面の 「 LAN 2」、 
「 LAN 2 禪報設定)」画面も同様に設定してください。 


(8) 「 LAN 1」、「 LAN 1 (通報設定)」または 「 LAN 2」、「 LAN 2( 通報設定)」画面で「デフォルトゲート 
ウェイ」や同ーネットワーク上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲート 
ウェイや通報先/管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。 

(9) 「 BMC コンフィグレーション」画面の「保存」を選択してください。 

コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフ 
オルトゲートウエイや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 
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2,2,2 ESMPRO/ServerManager PXE Service によるコンフィグレーシヨン (LAN 
接続） 

ESMPRO / ServerManager を使ってコンポーネント上の BMC にコンフィグレーション情報を設定し 
ます。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service は、 ESMPRO/ServerManager PXE Service がインストールされて 
いる ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC 上の DHCP サーバが管理する装置からの 
ネットワークブート要ボを受けて、コンフイグレーシヨンを実行することができます。 


チェック： 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service は ESMPRO/ServerManager をインストールした 
管理 PC の OS 環境が Windows の場合のみインストールして使用可能です。 


2通りのホ法があります。いずれかのホ法を選択して実行してください。 

■ DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを設定する 

■ コンピュータ情報一覧で指をされた IP アドレスを設をする 


2.2.2.1 ESMPRO/ServerManager PXE Service によるコンフィグレーシヨンのを意事項 

ESMPRO/ServerManager PXE Service を使って BMC のコン フィ グレーションを行う場合に、特に注 

意していただきたい点を示します。 

• DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを設定する場合、 BMC が、管理 LAN 用ポートの IP 
アドレスを DHCP から自動取得します。このとき、 ESMPRO/ServerManager PXE Service による 
BMC コンフィグレーションで IP アドレスを設定していないため、「コンピュータ情報一覧」画面 
に管理 LAN 用ポートの IP アドレスの情報は表示されません。 

.了 ドバ ンス ドリモ'—トマネ'—ジメントカ'—ドを搭載しているコンポ'—ネントは、 IP アドレス自動 
取得設定を行っても、 DHCP サーバからの IP アドレス入手を即座に開始しない場合があります。 
その場合は、コンポーネントを AC - OFF 後、 AC - ON を行ってください。 

• DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを設定する場合、一定時間内に DHCP サーバから応答 
がないと IP アドレスを入手できません。そのため ESMPRO / ServerManager の「自動登録」機能でコ 
ンポーネントを発見できない場合があります。その場合はコンポーネントを AC - OFF 後、 AC-ON 
を行い、 2.2.2.5 「コンフィグレーションに失敗した場合の再実行手順」を参照し、 
ESMPRO/ServerManager PXE service によるコンフィグレーションの再実行を行ってください。 

. BMC が標準 LAN ポートを使用するコンポーネントの場合は、コンポーネントが必ず LAN 1 から 
ネットワークブートするように、 BIOS 七ットアップユーティリティで LAN 1 の優先順位が LAN 2 
より上になるように設定してください。 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service を起動しているときは、 ESMPRO/ServerManager PXE Service 
な外の手段で既にコンフィグレーションを行ったコンポーネントをネットワークブートさせな 
いでください。 ESMPRO/ServerManager PXE Service によるコンフィグレーションが実行されてコ 
ンフィグレーション情報が変更され、 ESMPRO / ServerManager から管理できなくなる可能性があ 
ります。 

.他の PXE サービスや 、 PXE サービス機能を持つソフトウェアについて 
ESMPRO/ServerManager PXE Service を開始させる前に、ネットワーク内の他の PXE サービスや、 
PXE サービス機能を持つソフトウエア ( DeploymentManager など)を停止させてください。また、 
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化の PXE サービスや、 PXE サービス 機能を持つ ソフトウェアを 使用するときは、 サービスの 開 
始 やソフトウェアの 起動を行う前に ESMPRO/ServerManager PXE Service を停止させて く ださい。 
こ の作業を行わない場合、目的の サービスを 開始できません。 

PXE サーバ機能を持つ主なソフトウ卫アを停止-開始する方法を示します。 

<DeploymentManager の 場合> 

Windows の「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択してください。 

な下のように入力してください。 DeploymentManager を 
「 C: 评 rogram Files¥NE 巧正 ) eploymentManager 」 にインストールした場合の入力例を示します。 
停止： l""C:¥Program Files¥NEC¥DeploymentManage ぜ svcctrl" -stop 」 

開始： 「 "C:¥Program Files¥NEC¥Deployment;Manager¥svcctrr’-start 」 

<リ モー トインストールサービスの 場合> 

停止： 

3 つのサービスを停止します。 Windows の「スター ト」 メニューから 「ファイル 《を指定して 
実行」を選択してください。な下のコマンドをそれぞれ実行してください。 

「net stop BINLSVCJ 
「net stop TFTPD 」 

「 net stop GrovelerJ 


開始： 

な下の手順で行ってください。 

(1) Windows の「スタート」メニューから「プログラム」 - 「管理ツール 」- f Active Directory 
ユーザーとコンピュータ」 を選択してください。 

(2) 「Active Directory ユーザとコンピュータ」スナップイン内で「リモートインストール 
サービス」サーバコンピュータを 見つけてください。 

(3) サーバコンピュータをホクリックし、プロパティをクリックしてください。 

(4) 「リモートインストール」タブページで、「サーバの確認」ボタンをクリックして 
ください。 

口）ウィザードの指示に従ってください。 

.ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処理の終了について 
ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処巧が終了するまで対■象サーバの操作 
を行わないでください。操作を行った場合には、 ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワ 
ークブート処巧が終了せず、 ESMPRO/ServerManager の「連携サービス」画面で、 
ESMPRO/ServerManager PXE Service を停止出来ない場合があります。 

ネットワークブートの終了については 2.2.2.4 r ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワー 
クブート処理実行状態の確認手順」を参照してください。 

- ESMPRO/ServerManager PXE Service がネットワークブート処理実行中は、 ESMPRO/ServerManager 
PXE Service に関する下記の操作を実行できません。ネットワークブート処理が終了した後、操作 
を行ってください。 

— ESMPRO/ServerManager PXE Service の停止。 

•ESMPRO/ServerManager の「連携サービス」-「コンフィグレーション情報」画面で、「コンフィ 
グレーション情報のダウンロード」をクリックしても正常にダウンロードできない場合は、一時 
的にな下のように設定を変更して再度ダウンロードを行ってください。 

(1)Internet Explorer の「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択してくだ 
さぃ。 

(2) 「セキュリティ」タブをクリックしてください。 
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(3) 「レベルのカスタマイズ」をクリックしてください。 

(4) 「ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示」は「有効にする」を選択してくだ 
さい。 


2.2.2.2DHCP サーバから割り当てられる IP アドレスを設定する場合 

な下の手順で操作してください。 


(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。 

2.2.3. 1「コンフィグレーション情報ファイルを作成する」の手順を参照してコンフィグレーシ 
ョン情報ファイルを作成してください。 


重要： 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service でコンフィグレーション情報ファイルを使用 
する場合は、 2.2.3. 1「コンフィグレーション情報ファイルを作成する」の記載と一 
部異なり、な下の項目は設定してもコンポーネントに反映されません。 

—コンポーネントが EXPRESSSCOPE エンジンシリーズ搭載装置の場合 
-「共通」タブページ 
「コンピュータを」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「 IP アドレスを自動取得する ( DHCP )」 

「 IP アドレス」 

「サブネットマスク」 

「デフオルトゲートウエイ」 

—コン ポー ネントがアドバンスドリ モー ト マネー ジメント カー ド搭載装置の場合 
-「共通」タブページ 
「コンピュータを」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「 IP アドレスを自動取得する ( DHCP )」 

「 IP アドレス」 

「サブネットマスク」 

- その他のコンポーネントの場合 
-「共通」タブページ 
「コンピュータを」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「 IP アドレスを自動取得する ( DHCP )」 

「 IP アドレス」 

- 「 LAN 2」 タブページ 
全項目 

• コンフイグレーシヨン情報ファイルのファイル名および保存先のパス《は 

任意の値でかまいません。 


(2) ESMPRO/ServerManager PXE Service を開始します。 

ESMPRO/ServerManager の「ヘッダメニュー」から「連携サービス」をクリックしてください。 

rpXE Service ] 画面上で「開始」ボタンをクリックしてください。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service が開始し、ネットワークブート要ホを受けられる状態にな 

ります。 
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口）コンフイグレーシヨン 情報 フ アイ ルを ESMPRO/ServerManager PXE Service 上に登録します。 
ESMPRO/ServerManager の「ツール」- 「連携 サービス」-「コンフイグレーシヨン 情報」画面上 
で、コンフイグレーシヨン 情報 ファイルを 指定し「登録」 ボタンを クリックしてください。 



ヒント： 

• コンフィグレーション 情報 ファイルの 登録は、 ESMPRO/ServerManager PXE Service 

管理 ッールで も実行できます。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service 管巧ツールは、 ESMPRO/ServerManager をイン 
ストールした管理 PC 上で Windows のスタートメニューから 
「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 」 の 「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 管 

巧」をクリックすることで起動できます。 


(4) コンポーネントの BIOS セットアップユーテイリテイで、ブートデバイスの優先順位をネット 
ワークブートが最優先になるよう'変更してください。 


ヒント： 

• コンポーネントが Express 5800/ブレードサ ■ —バの場合は、ネットワークブートが最 

優先に初期設定されています。 


(5) コンフィグレー シヨ ン 情報ファイル作成時に、 「 LAN 」 タブページで「デフオルトゲートウェイ」 
や同ーネットワーク上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウェイや 
通報先/管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。 

(6) OS を再起動してください。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service ボコンポーネントからのネットワークブート要ホを受け、 
な下のコンフィグレーション項目を設定後、 OS を再起動します。 
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「IP アドレス」： 

DHCP サーバから割り当てられる IP ァドレスを設定します。 

「コンピュータを」： 

先頭に 「 PXE 」 をつけたコンポーネントの MAC アドレスをコンピュータ《として登録しま 
す。 


ヒント： 

• その他の コンフイグレーシヨン 情報項目は、 コンフイグレーシヨン 情報 フアイ ルの 

内容が設定されます。また、ネットワーク接続されているデフォルトゲートウェイ 
や通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 


(7) コンポーネントのネットワークブートが終了後、 OS を再度手動でリブートして、 BIOS セット 
アップユーティリティでブートデバイスの優先順位を元に戻してください。 

ネットワークブートの終了については 2 . 2 . 2 A r ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワ 
ークブート処理実行状態の確認手順」を参照してください。 

(8) ESMPRO / ServerManager の 「ツール」- 「連携サービス 」 - 「 PXE Service 」画面で、 
ESMPRO/ServerManager PXE Service を停止させて ください。 
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2.2.2.3コンピュータ情報一覧で指定された IP アドレスを設定する場合 

な下の手順で操作してください。 


(1) コンフィグレーシヨン情報ファイルを作成します。 

2.2.3.1「コンフィグレーシヨン情報ファイルを作成する」の手順を参照してコンフィグレーシ 
ョン情報ファイルを作成してください。 


重要： 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service でコンフィグレーション情巧ファイルを使用 
する場合は、 2.2.3. 1「コンフィグレーション情報ファイルを作成する」の記載と一 
部異なり、な下の項目は設をしてもコンポーネントに反映されません。 

-「共通」タブページ 
「コンピュータえ」 

- 「 LAN 1」 タブページ 

「 IP アドレスを自動取得する ( DHCP )」 

「 IP アドレス」 

- 「 LAN 2」 タブページ 
全項目 

• コンフイ グレーシヨ ン情報ファイルのファイル《および保存先のパス《は 

任意の値でかまいません。 


(2) ESMPRO/ServerManager PXE Service を開始します。 

ESMPRO/ServerManager の「ヘッダメニュー」 から 「ツール」- 「連携 サービス」を クリックし 
てください。 

「PXE Service 」 画面上で「開始」ボタンをクリックしてください。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service が開始し、ネットワークブート要ホを受けられる状態にな 
ります。 


口）コンフィグレーション情報フアイルを ESMPRO/ServerManager PXE Service 上に登録します。 
ESMPRO / ServerManager の「ツール」-「連携サービス」-「コンフィグレーション情報」画面上 
でコンフィグレーション情報ファイルを指定し「登録」ボタンをクリックしてください。 
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ヒント： 

• コンフィグレーション 情報 ファイルの 登録は、 ESMPRO/ServerManager PXE Service 
管理 ツールで も実行できます。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service 管理ツールは、 ESMPRO/ServerManager をイン 
ス トールした管理 PC 上で Windows の スター トメニューから 
「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 」 の 「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 管 

巧」をクリックすることで起動できます。 

(4) コンピュータ情報を登録します。 

コンピュータ情報の登録には2種類のホをがあります。 

(4)-( a ) 画面上で直接、情報を入力する。 

(4)-脚コンピュータ情報を記載したコンピュータ情報一覧ファィルから入力する。 

多数のコンピュータ情巧を登録する場合は、（4)-か)のホ法で行ってください。 

ヒント： 

• コンピュータ情報の登録は、 Web ブラウザからの操作の他、 ESMPRO/ServerManager 
PXE Service 管理ツールでも実行できます。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service 管巧ツールは、 ESMPRO/ServerManager をイン 
ス トールした管理 PC 上で Windows の スター トメニューから 
「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 」 の 「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 

管巧」をクリックすることで起動できます。 


(4)-( a ) 画面上で直接、コンピュータ情報を入力する。 

(4)-(3)-の ESMPRO / ServerManager の 「ヘッダ メニュー」から 「ツール」-「連携 サービス」を 
クリックしてください。「コンピュータ情報一覧」画面上で「コンピュータ情報の追加」をク 
リックしてください。 
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(4)-( a )-( ii ) 「個別追加」画面上で、ネットワークブートさせる対象コンポーネントの 

MAC アドレス、ネホ象コンポーネントの BMC にコンフイグレーシヨンするためのコンピュー 
夕《と IP アドレスを入力してください。 

状態フラグが「未実行」になっていることを確認して、「追カロ」ボタンをクリックしてくださ 



(4)-( a )-( iii ) 「コンピュータ情報一覧」画面上に「編集内容の登録」ボタンが表示されま 

す。 

「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

追加したコンピュータ情報が ESMPRO/ServerManager PXE Service 上に登録されます。 


(4)-( b ) コンピュータ情報を記載したコンピュータ情報一覧ファイルを入力する。 

(4)-い)-のコンピュータ情巧一覧ファイルを作成してください。 

コンピュータ情報一覧ファイルは CSV 形式です。半角英数字のみを使って1行に1レコード 
の情報を記述してください。また、必ずファイルえ拡張子を 「 CSV 」 にしてください。 

1レコ ー ドの フォーマツ トはな下のとおりです。 

「MAC アドレス，コンピュ—タタ!， IP アドレス」 

必ず行の先頭から記述してください。また、前後や途中に余分なスペースやタブを挿入しない 
でください。 

.MAC アドレス 

コンフィグレーシヨン情報を設定するコンポーネントの MAC アドレスを記述してください。 

. コンピュータを 

MAC アドレスとの区切り文字として「，」を入力し、続けてコンポーネントに設定する《前(コ 
ンピュータを）を記述してください。 
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• IP アドレス 

コンピュータ《との区切り文字として「，」を入力し、続けてコンポーネントの BMC に設定す 
る IP アドレスを記述してください。 

な下はコンピュータ情巧一覧ファイルの作成例です。 

111111111111, Componentl, 192.168.14. 1 
222222222222, Component?, 192. 168.14.2 
333333333333, Components,192.168.14.3 
444444444444, Component4, 192. 168.14.4 


(4)-( b )-( ii ) ESMPRO/ServerManager の「ヘッダメニュー」から「ツール」-「連携サービ 
ス」を クリックしてください。 「コンピュータ 情報一覧」画面 上で「コンピュータ 情報の追加」 
を クリックしてください。 
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(4)-( b )-( iii ) 「一括追加」画面上で、作成したコンピュータ情報一覧ファイルを指定して、 

「追加」ボタンをクリックしてください。 



(4)-( bHiv ) 「コンピュータ情報一覧」画面上に「編集内をの登録」ボタンが表示されま 

す。 

「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service 上に、コンピュータ情報一覧ファイルに記述したコン 
ピュータ情報が登録されます。 

(5) コンポーネントの BIOS 七ットアップユーテイリテイで、ブートデバイスの優先順位をネット 
ワークブートが最優先になるよう変更してください。 


ヒント： 

. Express 5800/ブレードサーバの場合は、ネットワークブートが最優先に初期設定さ 
れています。 


(6) コンフィグレー ショ ン 情報 ファイル 作成時に、 「 LAN 」 タブ ページで「デフ オルトゲートウェイ」 
や同ーネットワーク上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウェイや 
通報先/管理用 PC ボネットワークに接続されていることを確認してください。 

(7) OS を再起動してください。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service がコンポーネントからのネットワークブート要ホを受け 
付け、コンポーネントの MAC アドレスを確認し、コンピュータ情報で指定された IP アドレス 
とコンピュータ《をコンフィグレーションした後、 OS を再起動します。 

. IP アドレス 

コンピュータ情報で指定された IP アドレスを設定します。 

. コンピュータぶ 

コンピュータ情報で指定されたコンポーネント《を登録します。 
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ヒント： 

• その化の コンフィグレーション 情報は、 コン フィ グレーション 情報ファイルの内容 

が設定されます。また、ネットワーク接続されているデフオルトゲートウ卫イや通 
報先の MAC アドレスが BMC に設をされます。 


(8) コンポーネントのネットワークブートが終了後、 OS を再度手動でリブートして、 BIOS セット 
アップユーティリティでブートデバイスの優先順位を元に戻してください。 

ネットワークブートの終了については 2 . 2 . 2 A r ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワ 
ークブート処理実行状態の確認手順」を参照してください。 

(9) ESMPRO / ServerManager の「ツール」- 「連携 サービス 」 - 「 PXE Service 」 画面で、 
ESMPRO/ServerManager PXE Service を停止させて ください。 


2 . 2 . 2 A ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処理実行状態の確 
認手順 

ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処巧の実行状態は、な下の手順で確認で 
きます。 

(1) ESMPRO/ServerManager の「ツール」-「連携サービス」-「コンピュータ情巧一覧」画面上で「最 
新の情巧に更新」ボタンをクリックしてください。 

各コンポーネントに対するネットワークブート処理の最新の実行状態が一覧ま示されます。 



ヒント： 

• ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワ'—クブート処理実行状態の確認は、 
ESMPRO/ServerManager 管巧ツールでも実行できます。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service 管巧ツールは、 ESMPRO/ServerManager をイン 
ストールした管理 PC 上で Windows のスタートメニューから 
「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 」 の 「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 管 

巧」をクリックすることで起動できます。 
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(2) —覧の「状態フラグ」を確認してください。「実行完了」と表示されていれば、そのコンポーネ 
ントに対するネットワークブート処理は終了しています。 

「状態フラグ」にはが下の種類があります。 


状態フラグ 

意味 

未実行 

ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処理がまだ実行 
されていない。 

実行完了 

ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処理が終了し 
た。 

(ネットワークブート処理が終了しわコンポーネントじ対しては、コンポーネ 
ントが再度ネットワークブートを要求しても、 ESMPRO/ServerManager PXE 
Service は BMC のコン フィ グレーションを実行しません。巧実行する場合は 
2.2.2.5 「コン フィ グレーションに失敗した場合の再実行手順」を参照して〈だ 
さい。） 

実行失敗 

ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処理が失敗し 
た。 

(再実行する場合は 2.2.2.5 「コンフィグレーションに失敗した場合の再実巧手 
順」を参照してください。） 

実行中 

ESMPRO/ServerManager PXE Service のネットワークブート処理を実行中。 

(ネットワークブート処理お了の目をは、最後のネットワークブートから最大 
10 分後です。） 

巧を外 

ESMPRO/ServerManager PXE Service によるネットワークブート処理を実行 
しなし、。 

(BMC を搭載していないコンポーネント、またはネットワークブート実行した 
くないコンポーネントがある場合、「状態フラグ」を「対象外」に変更してくだ 
さし、。） 
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2.2.2.5コンフィグレーションに失敗した場合のち実行手順 

ESMPRO/ServerManager PXE Service は、自分自身でコンフイグレーションしたコンポーネントをコ 
ンピュータ情報一覧に記録します。コンピュータ情報一覧で「実行完了」となったコンポーネント 
が再度ネットワークブートを要ホしても、 ESMPRO/ServerManager PXE Service はコンフィグレーシ 
ョンを実行しません。 


ESMPRO/ServerManager PXE Service によるコンフイグレーションを行ったコンポーネントを、 
ESMPRO / ServerManager の「自動登録」機能で発見できない場合は、該当するコンポーネントのコ 
ンピュータ情報を修正して、コンフィグレーションを再実行してください。 

手順はな下のとおりです。 

(1) ESMPRO / ServerManager の「ツール」-「連携サービス」-「コンピュータ情報一覧」画面上に表 
示される巧象コンポーネントー覧から、 ESMPRO / ServerManager の自動登録で発見できなかっ 
たコンポーネントの MAC アドレスをクリックしてください。 



口） 「状態フラグ」を「未実行」に変更して、「更新」ボタンをクリックしてください。 

口） 「コンピュータ情報一覧」画面上で「編集内容の登録」ボタンをクリックしてください。 

(4) ESMPRO/ServerManager PXE Service によるコンフイグレーシヨン手順を再実行してください。 


ヒント： 

• 状態フラダの変更:は、 ESMPRO/ServerManager PXE Service 管理ツールでも実行でき 

ます。 

ESMPRO/ServerManager PXE Service 管巧ツールは、 ESMPRO/ServerManager をイン 
ストールした管理 PC 上で Windows のスタートメニューから 
「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 」 の 「 ESMPRO/ServerManager PXE Service 管 

巧」をクリックすることで起動できます。 
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2.2.3 EXPRESSBUILDER コン ソール レス 機能を使って コンフイ グレーシヨ ン 
する (LAN 接続） 


コンフィグレーシヨン 情報 FD に保存された コンフィグレーシヨン 情報を、 EXPRESSBUILDER の 
コンソールレス 機能を使って コンポーネント 上に設定します。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能を使った コンフィグレーションは、 同じ 
EXPRESSBUILDER に ESMPRO / ServerManager が格納されている場合のみ利用でき 

ます。 

• EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能に ついては、コンポーネントに 添付され 
ているュ ’— ザ ■ — ズ ガイ ドを 参照してください。 ユ'ーザーズ ガイ ドにコンソ I — ルレス 
機能の説明がなレ、場合はご利用いただけません。 


な下の手順で操作してください。 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成する 

(2) EXPRESSBUILDER コンソール レス機能を実行する 

2.2.3.1コンフィグレーション情報ファイルを作成する 

(1) コンフィグレーション情報ファイルを作成します。任意の PC 上にインストールした 
ESMPRO/BMC Configuration を起動してく ださい。 


(2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッセージが表示されます。 「 OK 」 ボタン 
をクリックしてください。 
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口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの 項 
目を設定してください。 

な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

. 「コンピュータえ」 

コンポーネント毎に異なるえ前を設定してください。 

• 「認証キー」 

.「リ モー ト 制御 ( LAN )」 /「リ モー ト 制御 ( WAN / ダイ レクト)」/ 

「リダイレクシヨン ( LAN )」 /「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト）」 

必ず有効に設をしてください。 

画面は設を例です。 



62 































ESMPRO/ServerManager Ver .5 セツトアップガイド 


(4) 「 LAN 」 タブページ上の項目を設定してください。 

な下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

- 「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指をしてください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフオルトゲートウエイ」の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。 

•「IP アドレス」 

コンポーネント上の BMC が管巧 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP 
了 ドレスを入力してください。 

コンポーネント上の BMC が標準 LAN ポートを使用する場合、コンポーネントの OS 上の 
設定と必ず一致させてください。 

. 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフオルト ゲー トウ エイ」 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 

-「1か通報先/管理用 PC (1 )J 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管理 PC の IP アドレスを入力してください。 


画面は設定例です。 
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チェック： 

• ESMPRO / ServerManager と LAN 2 経由でも通信したい場合は、 「 LAN 2」 タブページ 
も同様に設定してください。但し、コンポーネントが LAN 2 経由の通信をサポート 
していない場合、 「 LAN 2」 タブページに入力した値は、コンポーネントに反映され 
ません。 

• 「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 機能は BMC が管 SLAN 用ポートを使 
用するコンポーネントでナポートされています。 

その他のコンポーネントに巧しては必ず無効を指定してください。 


(5) ESMPRO/BMC Configuration を起動している装置の FD ドライブにフォーマット済みのフロッピ 
ーディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。 

保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。 

(6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。 

ファイル《に 「 CSL _ LESS . CFG 」 を入力して 「 OK 」 ボタンを押してください。 

コンフィグレーション情報ファイルがフロッピーディスクに保存されます。この FD を「コン 
フイグレーシヨン情報 FD 」 と呼びます。 


チェック； 

. コンフィグレーション情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。 
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2.2.3.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス 機能を実行する 

(1) コンフィグレーション情報ファイル作成時に「デフオルトゲートウェイ」や同ーネットワーク 
上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設定した場合は、ゲートウ卫イや通報先/管巧用 PC が 
ネットワークに接続されていることを確認してください。 

(2) コンフィグレーション情報ファイルの内ををかま管理コンポーネントへ登録します。コンポー 
ネントの CD または DVD ドライブに EXPRESSBUILDER を、 FD ドライブに「コンフィグレー 
ション情報 FD 」 をセットし、装置の電源を入れてください。 

EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能が起動し、コンフィグレーション情報 FD の中の情 
報をコンポーネントに設定します。また、ネットワーク接続されているデフオルトゲートウェ 
イや通報先の MAC アドレスが BMC に設定されます。 

設定後、 OS が再起動されます。 


ヒント： 

• コンポ ーネントに コンフィグレーシヨン 情報 ファイルの 内容が既に設定され てい 
る場合は、リブートされません。 

• コンソール レス機能を使用すると、 BIOS の設定がな下のように'変更されます。 


On Board COMB ( SOL 対応サーバの場合のみ） 
19.2 kbps ( SOL 対応サーバの場合のみ） 

SOL 対■応サーバの場合、 RTS/CTS 

SOL に対応していないサーバの場合 、 No Flow 


Serial Port Address ; 
Baud Rate : 

Flow Control : 


Terminal Type (Console Type ) ; PC-ANSI ( SOL 対■応サーバの場合のみ） 
コンポーネントが SOL 対■点サーバかどうかは 「 付録 C 管理えホ象コンポーネント ー 
量」 で確認してください。 

• コンソールレス機能実行後、コンポーネントは、 EXPRESSBUILDER のメインメニ 

ューが起動した状態になります。 ESMPRO / ServerManager にコンポーネントを登録 
し、 ESMPRO / ServerManager の「リモートコンソール」画面でコンポーネントの画 
面を確認した後で、必要に応じて、コンポーネントの CD または DVD ドライブか 
ら EXPRESSBUILDER を取り出してください。 
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2.2.4 EXPRESSBUILDER システムマネージメント機能を使ってコンフィグレ 
-ションする ( LAN 接続） 

EXPRESSBUILDER の「システムマネージメント機能」 を使った コンフィグレーションでの 操作に 
ついて説明します。 


(1) コンポーネントで EXPRESSBUILDER を超動後 、 「TOOL MENU 」 から 「System Management 」 
を選択してください。 

(2) システムマネージメント機能のメイン画面が表示されます。 

「システム マネージ メントの設定」を選択してください。 
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口） 「システムマネージメントの 設定」画面がま示されます。 
「コンフィグレーション」 を選択して ください。 



(4) 「コンフィグレーション」 画面が表示されます。 
「新規作成」を選択してください。 
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(5) 「BMC 登録情報の編集」画面が表示されます。 
「共通」を選択してください。 



(6) 「共通」画面がま示されます。 

な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 
•「コンピュータを」 

コンポーネント毎に異なるを前を設をしてください。 

• 「認証キー」 

画面は設定例です。 


巧通 


設定項目 ： 

設定値 

卜 管理情報 

モデルを 

[Express5800/i 1 20Ra-el] 

コメント 1 

[] 

コ>< ント 2 

[] 

卜 PW こ共ぶ 

コンピユータを 

[Blueberry] 

認詔キ- 

L #♦本## 1 

コミムニ子ィタ 

r",!:;; レ J 

通報 

[有効] 

通報手順 

[1 つの通報先] 

通報巧る確認 

[有効] 

通報 レベル 

[レベル 4( 回復不能，臭常，警告，回復)] 

リモート 制御 (LAW) 

[有娜 

リモート 制御 (WAN/ ダイ レクト） 

[有娜 

リタ’イレクシヨン （LAN) 

[有効] 

リタ'イレクシヨン （WAN/ 夕'イレクト） 

撫効] 


1つ前のメニュー J こ戻る 


還巧： [ Enter ] か頁：[い前毎 [T ] ヘルス [ H / h ] 
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ヒント： 

• コンポーネントが SOL 対応サーバの場合に「リダイレクシヨン ( LAN )」 項目を有効 

にすると、コンフィグレーシヨン情報を登録する際に、 LAN 経由のリモートコンソ 
ールのために必要なな下の項目が自動的に変更されます。 

. 「共通」画面の「リダイレクシヨン ( WAN / ダイレクト）」項目：有効 
.「 WAN / ダイレクト」画面の「フロー制御」項目： RTS/CTS 


(7) 「 BMC 登録情報の編集」画面から 「 LAN 1」 を選択してください。 BMC の LAN 1 について設定 
します。な下の項目を設定してください。その他の項目は既定値のまま使用できます。 

- 「 IP アドレスを自動的に取得する ( DHCP )」 

コンポーネントの BMC が DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する機能の有効/ 
無効を指をしてください。有効を指定すると、登録後に 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフオルトゲートウ エイ」 の項目に BMC が DHCP サーバから取得した値が設定され 
ます。 

BMC がこの機能をサポートしている場合に有効に設定できます。 

•「 IP アドレス」 

コンポーネント上の BMC が管巧 LAN 用ポートを使用する場合、管理 LAN 用ポートの IP 
了 ドレスを入力してください。 

コンポーネント上の BMC が標準搭載の LAN ポートを使用する場合、コンポーネントの OS 
上の設定と必ず一致させてください。 

. 「サブネットマスク」 

設定した IP アドレスのサブネットマスクを入力してください。 

• 「デフオルト ゲー トウ エイ」 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC とコンポーネントの間でゲートウエイ 
を介す場合、入力してください。 

画面は設を例です。 


LAN 1 

設を巧目 

:設定値 

* サーバ 


IP アドレスを自動的 【こ 取得する ( DHCP ) 

[有効] 

IP アドレス 

[192.168.14.141] 

サブネットマスク 

に巧•巧 5 .2 巧.の 

デフオルトヴートウエイ 

[0.0.0.0] 


1つ前の;!<ニューじ戻る 


還巧： [ Enter ] か目：[い前巧 ： [T ] ヘルプ： [ H / h ] 
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• 「1次通報先/管 a 用 PC (1)」 

「 BMC 登録情報の編集」画面から 「 LAN 1 (通報設定)」を選択すると設定画面が表示されま 
す。 

ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC の IP アドレスを入力してください。 
画面は設定例です。 


LAN 1 油縮3最 


設规目 

:設を値 

* 1巧:通報先/管 g 巧 PCU ) : 

通幸居 

[有効] 

IP アドレス 

[192.168.14.197] 

*2;欠通報先/管理巧口〔(2): 

通幸居 

無効] 

のアドレス 

[0.0.0.0] 

*3 ホ通報先/管理用 PC 口)： 

通報 

[無効] 

IP アドレス 

[0.0.0.0] 

* 通報 U トライ 

通報リトライ回叙 

口個)] 

通報タイムアウト 

[6 (秒）] 


1つ前のメニュー_じ戻る 





還巧： [ Enter ] 巧巧：【レ 

1 前 I 頁:[了] 

1ヘルプ： [ H / h ] 





ヒント： 

• 「 BMC 登録情報の編集」画面の 「 LAN 2」 はコンポーネントの BMC が LAN 2 経由 

の通信をサポートしている場合だけ表示されます。 ESMPRO / ServerManager と LAN 2 
経由でも通信したい場合は、 「 BMC 登録情報の編集」画面の 「 LAN 2」、「 LAN 2( 通 
巧設を)」画面も同様に設定してください。 


(8) 「 LAN 1」、「 LAN 1 (通報設定)」または 「 LAN 2」、「 LAN 2( 通報設を)」画面で「デフオルトゲート 
ウェイ」や同ーネットワーク上に存在する「通報先/管理用 PC 」 を設をした場合は、ゲート 
ウェイや通幸良先/管理用 PC がネットワークに接続されていることを確認してください。 

(9) 「 BMC 登録情巧の編集」画面の「登録」を選択してください。 

コンフィグレーション情報が BMC に設定されます。また、ネットワーク接続されているデフ 
オルトゲートウエイや通報先の MAC アドレスが BMC に設をされます。 
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2.3 ESMPRO/ServerManager にコンポーネントをき録する (LAN 接 

続） 

ESMPRO / ServerManager にコンポーネントを登録します。 

ESMPRO / ServerManager にログインした後、な下の手順で操作してください。 

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、グループを登録する。 

口）コンポーネントを登録する。 

2.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する 

(1) コンポーネントを任意のグループに所属させたい場合は、「グループ情報」タブで「グループの 
追加」をクリックしてください。 
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(2) グループ《を入力し、 


「追加」ボタンをクリックしてください。 


画面は設定例です。 



「グループ」ツリーに追加したグループが表示されます。 


ESMPROS 

ルづ 

回 ^^^^^ampleQroup 

*ffTi 


グルーブ巧巧 


ルーブ‘培き反 


コンポーネントー度 


直 づ ’JI ノー づ'店が 
1- 口 3 ヴリノーづの巧加 
田 直コンポーネントのち加 
し圓 化 i 長うイ■片V スー栏 


ユ-ヴ名：の ot [宿限：アドミニストレ-さ ] EKaaa 
アラートビユーア I 、シール I 巧巧設定 I ESMPRO / S が verMan が erl こついて I ヘルブ 


[ RAID システム昔巧モード：アドバンストモード] 


因 [登録数：1件] Page [ 1 ] 



み SampleGroup 
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2.3.2 コンポーネントをき録する ( LAN 接続） 

コンポーネントの登録には2通りのホ法があります。どちらかの操作を行ってください。 

■ 手動登録 

コンポーネントの BMC の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を 
実施します。 

■ 自動登録 

ネットワーク上に存在する、 ESMPRO / ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネン 
卜を検索して登録します。この登録方法はコンポーネントと LAN 経由で通信する場合のみ使 
用できます。 


2.3.2.1 手動き録 

(1) コンポーネントを所属させるグループ《をクリックしてくださレ' 


ESMPROS 

Mmmmtpr Vrr. 



ユ-ヴる： root [宿限：アドミニストレ-さ] EKwaa 
アラートビユーア I シール I 巧巧設定 I ESMPRO/ServerMana が rl こついて I ヘルブ 
[RAID システム昔巧モード：アドバンストモード] 


ヴ ルー ブ巧巧 


ルーブ’培沛 


コンポーネントー度 


i …直 づ ’JI ノーづ1ちが 
h ヴんーブのお加 
田 i コンポーネントのち加 
图 j に張うイスー栏 


0 [登録数：1件] 


み SamoleGrouD 


Page [ 1 
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(2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。 


ESMPRO S 

hittnmgrr Wn 


ユー ヴ る： root [宿巧：アドミニスト レー タ ] UESai 
アラ—トビュ—ア I 、ン— ル； 巧巧設定 I ESMPRO / ServerMan 巧がについて I ヘル ブ 



root > SampleGroup 


グルーブ巧巧 

が ルーブ巧柿 


匿コンポーネントー g 


h 国 ヴリノーづ I ちが 
1- f 百 ヴ ルーブの拒加 
曰 コンポーネントのち加 
^ 自かを緑 


1 に j 3 

し 固 おおうイわ'ノスー官 


[ RAID システム管理モード：アドバンストモード] 


因 搭錄辣：〇件] 



口） 「手動登録」をクリックしてください。な下の項目を入力してください。 


.コ ン ポー ネントを 

ESMPRO/ServerManager 上で管巧するためのコンポーネントの《前です。他のコンポーネン 
卜の《前と重ならない《前をつけてください。空白义字を含む《前は入力できません。また、 
大文字と小义字は区別されます。 

• 別を 

コンポーネントについて説明を書き込むことができます。空白文字を含む《前は入力できま 
せん。また、大义字と小义字は区別されます。 

-所属グループ 

コンポーネントが所属するグループえです。 

共通設定 
. OSIP アドレス 

コンポーネントの OSIP アドレスを入力してください。 

システム 管理機能 
. 「管理」 

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[登録]を選択してください。 

- 「SNMP コミュニティ《(取得を)」 

管 S 対象装置で稼動している SNMP エージェントに設定された SNMP コミュニティえ。 
SNMP による情報取得、設を、監視などを行う場合は、この値を設定しておく必要がありま 
す。 

.「SNMP コミュニティ《(設をを)」 

SNMP を使ってリモートのホストに巧して設定を行う場合に、取得時の SNMP コミュニテ 
ィえと異なる SNMP コミュニティ《を使用する必要がある場合は、このフィールドに設定 
用の SNMP コミュニティ《を英数字で指定してください。もし、このフィールドが設定さ 
れていなければ、取得時の SNMP コミュニティ《で設定を試みます。 

RAID システム管理機能 
. 「管理」 

コンポーネントの RAID システムを管巧する場合は、階録]を選択してください。 
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ExpressUpdate 機育自 

. 「 ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」 

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管巧する場合は、[登録]を選択してください。 

• 「マネージメントコントローラ経由のアップデート」 

マネージメントコントローラを使用してコンポーネントを管巧する場合は、[登録]を選択し 
てください。 

マネージメントコントローラ管理機能（共通） 

. 「管理」 

ESMPRO / ServerManager がコンポーネントのマネージメントコントロー ラを管理する場合は、 
[登録]を選択してください。 

-「管理対象」 

[ BMC ] を選択してください。 

• 「認証キ ー 」 

コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフイ 
グレーシヨ ンで設をした認証キーを入力してください。 

マネージメントコントローラ管理機能 ( LAN ) 

. 「接続 IP アドレス」 

コンポーネントの2つの IP アドレスのうち、接続に使用したい IP アドレスを指定してくだ 
さい。 

. 「フェイルオーバー」 

片方の IP アドレスへの通信がェラーになった場合にもう一方の IP アドレスに切り替えて通 
信を続行するフェイルオーバー機能の有効/無効を示します。 

.「 IP アドレス1」 

コンポーネントの BMC コンフイグレーシヨンで設定した LAN 1 の IP アドレスを入力して 
くたさい。 

. 「サブネットマスク1」 

コンポーネントの BMC コンフイグレーシヨンで設定した LAN 1 のサブネットマスクを入力 
してください。 

•「 IP アドレス2」 

コンポーネントの BMC コンフイグレーシヨンで設定した LAN 2 の IP アドレス を入力 して 
ください。 

. 「サブネットマスク2」 

コ ン ポーネ ントの BMC コン フイグレーシヨンで設定した LAN 2 のサブ ネッ トマスクを入力 
してください。 
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画面は設定例です。 



ユ-ザを ： root [観：アドミニストレ-さ ] iiKiaaa 
アラートビューア I 、ンール I 巧せ設定 I ESMP 防/ ServerMan が er について I ヘルプ 
root > SampleGroup> コンボーネントのち加 > キお!き緑 [ RAID システム营巧モード：アドバンストモード ] 

ヴループ巧巧 I _ 


53^’ ルーブ’芭新 
{■-直 ゴノボーネ'ノト ー g 
h B 巧ル— づ 'ち甜 

ヴ j レー ブの巧加 
曰 i コンポーネントのお加 
i h a 自かを綺 


キ扭登结 


し圓 が:巧ろイゎンスー官 


1 «目る 

1 設を值 1 

コンボーネントる [龙巧] 

IsampleServer | 

別を 

SampleServer | 

巧届ヴルーブ 

1 SampleGroup v:| 

拽院おお 

0 LAN 〇 タイレクト 〇 モデム 

冉巧設定 

0S IP アドレス [ホ期 

1192 11168 1114 1167 | 

システムを理宙を 

管巧 

® 登緑 〇 モ登お 

SNMP コミュこティる術巧喊 

Ipublic 1 

SNM たミュこティを(試定用） 1 1 

RAID システムを g 有を 

管巧 

® 登緑 〇 モ登緑 

ExpressUpdate 在を 

ExpressUpdale A が nt 括由のアツブデート 

® 登緑 〇 ホを緑 

マネージメントコントローラを由のァツブデート 

@ ま録〇モき録 

7ネーフタントコントローラを理巧を <共出 

管巧 

® 登想 〇 ホ登お 

管巧巧を 

0 BMC 〇 vPro 

巧証キ— [と况 1 . 1 

マネージメントコントローラ管理巧を (LAN) 

巧椅 IP アドレス 

0 IP アドレス1 〇 IP アドレス2 

フXイル3■一い—— 

® ちか 〇 »か 

IP アドレス1 [ぶ筑 

116211168 111411591 | 

サブネット7スク1 化知 

1255 1 1255 1 1255 11〇 | 

IP アドレス2 1 11 11 11 1 

ヴブネット7スク2 

にな U2 が 1 12S5 [ |0 1 

QlFl 


(4) 「追加」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

. コンポーネントを手動登録しただけでは、まだコンポーネントをリモート管理でき 

ません。続けて「接続チェック」を行ってください。 
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(5) コンポーネントの「設定」タブから「接続設定」をクリックしてください。「接続設定」ビューが 
表示されます。 

「接続チェック」ボタンをクリックすると、 ESMPRO / ServerManager が「接続チェック」を行 
つて、リモート管理のために必要な情報をコンポーネントから収集します。 

「接続チェック」が正常終了すると、コンポーネントをリモート管巧できるようになります。 



root > Sample&oup > SampleServer > 巧続設定 


ユーヴを： roo ， [ 宿巧：アドミニストレー 5] EKsaa 
アラートビューア I ，シール 巧巧記ち I ESMP 防 / ServerMan が er について_|ヘルブ 
[RA のシステム音巧モード：アドバンストモード ] 


設定 


-.’- ， 


巧ちチェツクび飾れていな读顧ンド実行できませんでした。 


コンボーネントる 
則る 

闭属ヴ ルー ブ 
巧巧枢巧 
共巧黃ち 
0S IP アドレス 
システムを3巧を 
管巧 

SNMP コミュこティを術巧用） 

SNMP コミュニティる (i まち用） 

RAID システム音さなを 
营巧 

Express Upda t e 巧定 
Express Update Agent 括由のアッブデート 
7 ネージグソト去トローラ経由のアッブデート 
マネージメントコントローラ管 S 毎を供边） 

音巧 

宫巧巧ま 
巧 i 正キ¬ 
ューヴる 
バスワード 

マネージメントコントローラ管まな巧 (LftN) 

巧お IP アドレス 
フェイルス—パ— 

护アドレス1 
サブネット7スク1 
のァドレス 2 
ヴブネット7スク2 

マネージ5<ントつントローラを理奋を（モデム） 
ま註を号 


SampleServer 

SampleServer 

SampleQroup 

LAN 

192.168 .14,67 

を緑 <巧タカ > 
public 


登録<»巧> 
を緑 < 巧巧〉 


査緑くお紙 
BMC 


162.168 .14.59 
黑タカ 

162.168.14 59 
255.2扣 .255.0 
0 . 0 . 0.0 

255.255 .255.0 


I .頂渠 y 巧続チ X ック> 
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2.3.2.2自動登録 

(1) 「グループ」ツリーからコンポーネントを所属させるグループえをクリックしてください。 
口） 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から r 自動登録」をクリックしてください。 




i.taezaHi 


fen 

ド 


-二 I 
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口）な下の項目を入力してください。 


「検おモ—ド」 

ネットワークアドレス検索を選択すると、指定されたネットワークアドレスを持つコンポー 
ネントを検索します。 

IP アドレス範囲指定検索を選択すると、指定された範囲の IP アドレスを持つコンポーネン 
卜を検索します。 

「ネットワークアドレス検索」 

検索モードでネットワークアドレス検索を選択したときに、コンポーネントを検索するネッ 
トワークアドレスとネットワークマスクを指定してください。 

「 IP アドレス範囲指定検索」 

検索モードで IP アドレス範囲指定検索を選択したときに、コンポーネントを検索する IP ア 
ドレスの開始アドレスと終了アドレスを指定してください。 

-共通 

「登録先グループ」 

コンポーネントを所属させるグループを指定してください。 

. システム 管理機能 
「検索」 

コンポーネントのシステムを管理する場合は、[有効]を選択してください。 

「SNMP コミュニティを」 

対•象となっているネットワーク上の機器に設定されている SNMP コミュニティぶを設定し 
てください。 

対•象となっているネットワーク上の SNMP コミュニティ 《が不明な場合は、 " public " を設 
定してください。複数の SNMP コミュニティ 名を設定する場合は、 " public ， esmpro " のよう 
にカンマ(，)で続けて設定してください。 

. RAID システム管理機能 
「検索」 

コンポーネントの RAID システムを管巧する場合は、商効]を選択してください。 

• ExpressUpdate 機會目 
「検索」 

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管巧する場合は、商効]を選択してください。 

• マネージメントコントローラ管理機能 
「検索」 

ESMPRO / ServerManager が コンポーネントのマネージメントコントロー ラを管理する場合は、 
[有翊を選択してください。 
rExpressUpdate 機能」 

ExpressUpdate 機能を使用する場合は、[有効]を選択してください。 

「認証キ ー 」 

コンポーネントの BMC と通信するための認証キーです。コンポーネントの BMC コンフイ 
グレーシヨ ンで設をした認証キーを入力してください。 


79 



ESMP 民 O/ServerManager Ver .5 セツトアップガイド 


「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。 
画面は 「 IP アドレス範囲指定檢索」を選択した攝合の設定例です。 
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(4) 「自動登録」が終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。 


ESMPRO ろ 

MaMmmmrr Ver. ■' 


ユ-ザを： root [括巧：アドミニスル-夕 ] ERaMa 
アラ—トビユーア I 、ン—ル I 巧巧設定 I ESMPRO/ServerMan が eH こついて I ヘルブ 


[ヴ ループ 


3 .' 


root > SampleGroup > コンポーネントの适加 > 自かき録 


[RAID システム昔巧モード：アドバンストモード] 


^C^root _ 

ho 巧 Manage men 
SampleServ 


[登録数： 2 か] 


Manage mentContro Her 

SampleServer 


マネージメント LAN 
IP アドレス 1 


192.168.14132 
192.168 .14,140 192.168.14141 


コ^ポーキントげ追加されま 

コンポーキントげ追加されま 
した。 


ヒント： 

• 自動登録の場合、 ESMPRO/ServerManager 上でのコンポーネントの名前「コンポー 

ネント名！」は、 SNMP コミュニティ名が設定されていない場合は 
「ManagementController +番号」になります。 

ESMPRO/ServerManager 上の「コンポーネント名 i 」 は、 Web ブラウザ上でコンポー 
ネントの「設定」一「接続設定」画面で靈更できます。 
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第3章 EXPRESSSCOPE エンジン3が外の BMC 搭載コンポ 
—ネントのセットアップ(ダイレクト接続/モデム接続） 

この章では、 ESMPRO/ServerManager からコンポーネント上の BMC, System BIOS をダイレクト接続 
またはモデム接続でリモート管理するための、推奨するセットアップ手順を説明します。 

ダイレクト接続の場合を中'。に説明します。 

3.1 セットアップの流れ(ダイレクト接続/モデム接続） 

な下の手順でセットアップを行つてください。 

(1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネントを接続する。 

ダイレクト接続の場合は、 ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC とコンポーネン 
卜を RS-232C クロス ケーブルで直結します。 ESMPRO/ServerManager をイン スト ールした管理 
PC 側は、「環境設を」画面で指定した番号のシリアルポートにケーブルを接続してください。 

(2) コンポーネン トの BMC を コンフイグレー シヨ ン する。 

口） ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。 
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3.2 コンポー ネントの BMC を コンフイグレーシヨン する(ダイレクト 
接続/モデム接続） 

はじめに コンポーネントの BMC をコンフイグレーシヨン します。 


ヒント： 

• この章では、 ESMPRO / ServerManager と BMC を接続するために必要な、最低限の 
コンフィグレーション 項目の設定を説明します 。 BMC コンフィグレーショ ンの設 
定項目の詳細に ついては、 各 ツールの ドキュメントを参照してください。 


コンポーネントの BMC のコンフイグレーシヨンにはな下の ホを が あります。 


■ ESMPRO/ServerAgent Extension、DianaScope Agent または EXPRESSBUILDER の「システ 

ムマネージメント機能」を使ったコンフィグレーション 

本書では Windows 版の ESMPRO/ServerAgent Extension を使ってコンフィグレーシヨ ンする方' 
をを説明します。 


チェック： 

• ESMPRO/ServerAgent Extension、DianaScope Agent な外にも BMC をコンフイグレー 
シヨンするツールがありますが、 ESMPRO / ServerManager のセットアップでは使用 
できないものがあります。 

- MWA Agent は使用しないでください。 

. コンポーネントを EXPRESSBUILDER から起動して実行する「システム 
マネージメント機能」は、同じ EXPRESSBUILDER に ESMPRO/ServerManager 

が格納されている場合のみ使用できます。 


■ EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能を使つたコンフイグレーション 

EXPRESSBUILDER のコンソールレス 機能は、 キーボー ドが接続されていない コンポーネント 
をコンフィグレーション する機能です。 ディスプレイや キー ボー ドな どのコンソールが 接続さ 
れていない コンポーネントを ダイレク ト 接続するときは、 この 方法で BMC のコンフィグレー 
シヨンを 行います。 


チェック； 

• EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能を使った コンフィグレーションは、 同じ 
EXPRESSBUILDER に ESMPRO / ServerManager が格納されている場合のみ利用でき 

ます。 

• EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能については、 コンポーネントに 添付され 
ているユーザーズガイドを参照してください。ユーザーズガイドに コンソールレス 
機能の説明がなレ、場合はご利用いただけません。 
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3.2.1 ESMPRO/ServerAgent Extension を使ってコンフイグレーシヨンする（ダ 
イレクト接続/モデム接続） 

ここでは、 Windows 版の ESMPRO/ServerAgent Extension を使って、ダイレクト接続またはモデム経 
由で コン ポー ネン トをリモート管巧するための コンフイ グレーシヨ ン 手順を説明します。 
ESMPRO/ServerAgent Extension での操作にっいて説明します。 

(1 ) コンポーネン トで Windows を起動後、 Windows の スター トメニューから ESMPRO/ServerAgent 
Extension を起動してください。 


(2) 「コンフィグレーション情報設定」ボタンをクリックしてください。確認メッ七ージが表示さ 
れたら 「 OK 」 ボタンをクリックしてください。 

口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの 項 
目を設定してください。な下の項目を必ず設定してください。その他の項目は既定値のまま使 
用できます。 

. 「コンピュータ名」 

コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。 

-「認証キー」 

(4) 「 WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。な下の項目を必ず設定してくだ 
さい。その化の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「シリアルポ'—卜使用モ'—ド」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム 経由で通信する場合、 「モデム」 を選択してください。 

• 「フロ'—制御」 

「 RTS / CTS 」 を選択してください。 


(5) 「登録」ボタンをクリックしてください。 

コンフィグレーシヨン 情報が BMC に設定されます。 
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3.2.2 EXPRESSBUILDER コンソール レス 機能を使ってコンフィグレーシヨン 
する(ダイレクト接続/モデム接続） 

コンフィグレーシヨン 情報 FD に保存された コンフィグレーシヨン 情報を、 EXPRES 沈 UILDER の 
コンソールレス 機能を使って コンポーネント 上に設定します。 

ダイレクト接続でリモート管理する場合について説明します。 


チェック： 

• EXPRESSBUILDER の コンソール レス機能は、同じ EXPRESSBUILDER に 
ESMPRO / ServerManager が格納されている場合のみ使用できます。 

• EXPRESSBUILDER の コンソールレス 機能については、 コンポーネントに 添付され 
ているユーザーズガイドを参照してください。ユーザーズガイドに コンソールレス 
機能の説明がなレ、場合はご利用いただけません。 


な下の手順で操作してください。 

(1) コンフイグレーション情報ファイルを作成する 

(2) EXPRESSBUILDER コンソール レス機能を実行する 

3.2.2.1 コンフィグレーション 情報 ファイルを 作成す る 

(1) コンフィ グ レー ショ ン 情報 ファイ ルを作成します。任意の PC 上に イン スト ー ルした 
ESMPRO/BMC Configuration を起動してく ださい。 


(2) 「新規作成」ボタンをクリックしてください。確認メッ七ージが表示されます。 「 OK 」 ボタン 
をクリックしてください。 

口） 「BMC コンフィグレーション」 ダイアログボックスが表示されます。「共通」タブ ページの 項 
目を設定してください。 

な下の項目を必ず設定してください。その化の項目は既定値のまま使用できます。 

. 「コンピュータ名」 

コンポーネント毎に異なる名前を設定してください。 

• 「認証キ ー 」 

.「リモート制御 ( WAN / ダイレクト）」/「リダイレクション ( WAN / ダイレクト）」 

必ず有効に設定してください。 

(4) 「 WAN / ダイレクト」タブページの項目を設定してください。 

な下の項目を必ず設定してください。その化の項目は既定値のまま使用できます。 

• 「シリアルポ'—卜使用モ'—ド」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム経由で通信する場合、「モデム」を選択してください。 

• 「フロ' —制御」 

「 RTS / CTS 」 を選択してください。 


(5) ESMPRO/BMC Configuration を起動している装置の FD ドライブに フォーマッ ト済みの フロッピ 
ーディスクをセットして、「登録」ボタンを押してください。 

保存先を指定するダイアログボックスが表示されます。 
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(6) 保存先をフロッピーディスクのルートディレクトリにしてください。 

ファイルぶに 「 CS し LESS . CFG 」 を入力して 「 OK 」 ボタンを押してください。 
コンフィグレーション情報ファイルがフロッピーディスクに保存されます。この FD を「コン 
フィグレーシヨン情報 FD 」 と呼びます。 


チェック； 

. コンフィグレーション 情報 FD を書き込み許可状態にしておいてください。 


3.2.2.2 EXPRESSBUILDER コンソールレス 機能を実行する 

(1) コンフィグレーション情幸 R ファイルの内容を巧象管巧コンポーネントに登録します。コンポー 
ネントの CD または DVD ドライブに EXPRESSBUILDER を、 FD ドライブに「コンフィグレー 
ション情報 FD 」 をセットし、装置の電源を入れてください。 

EXPRESSBUILDER のコンソールレス機能が起動し、コンフィグレーション情巧 FD の中の情 
報をコンポーネントに設定した後、 OS が再起動されます。 


ヒント： 

• コンポーネン トに コンフィグレー シヨ ン 情報 ファイルの 内をが既に設定され てい 
る場合は、リブートされません。 

. コンソールレス 機能を使用すると、 BIOS の設定をな下のように変更します。 

Serial Port Address : On Board COM B 

Baud Rate : 19.2 kbps 

Flow Control : SOL 対■応サーバの場合 、 No Flow 

SOL に巧応していないサーバの場合、 RTS/CTS 
Terminal Type (Console Type ) : PC - AN 別 

コンポーネントが SOL 巧応サーバかどうかは 「 付録 C 管理対象コンポーネント ー 
覽」 で確認してください。 

• コンポーネントは、 EXPRESSBUILDER のメインメニューが起動した状態になりま 
す。 ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録し、 ESMPRO/ServerManager 
の「リモートコンソール」画面でコンポーネントの画面を確認した後で、必要に応 
じて、コンポーネントの CD または DVD ドライブから EXPRESSBUILDER を取り 
出してください 
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3.3 ESMPRO / ServerManager にコンポーネントをき録する（ダイレ 
クト接続/モデム接続） 

ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録し、接続チェックを実施します。 
ESMPRO/ServerManager にログインした後、な下の手順で操作してください。 

(1) コンポーネントをグループに所属させたい場合は、グループを登録する。 

(2) コンポーネントを登録する。 


3.3.1 コンポーネントが所属するグループを登録する 

2.3.1 章を参照してください。 


3.3.2 コンポーネントをを録する(ダイレクト接続/モデム接続） 

(1) 「グループ」ツリーからコンポーネントが所属するグループ《をクリックしてください。 

(2) 「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「手動登録」をクリックしてください。 
口）な下の項目を入力してください。 

•「コンポーネントを」 

コンポーネントをリモート管巧するための《前を入力してください。コンポーネント毎に異 
なる《前を設定してください。 

• 「接続お態」 

ダイレクト接続の場合、「ダイレクト」を選択してください。 

モデム接続の場合、「モデム」を選択してください。 

• 「認証キー」 

「コンポーネント」の 「 BMC コンフィグレーション」で 設定した認証 キーを 入力してくださ 
い。 


ヒント： 

• その他の項目の詳細についてはオンラインヘルプを参照してください。 


(4) 「追加」ボタンをクリックしてください。 


ヒント： 

. コンポーネントを手動登録しただけでは、まだコンポーネントをリモート管理でき 

ません。 
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(5) 「設定」タブから「接続設定」をクリックしてください。「接続設定」画面で「接続」ボタンを 
クリックしてください 

(6) 「接続チェック」ボタンをクリックしてください。 

ESMPRO / ServerManager がコンポーネントの BMC と通信して接続確認を行います。また、リ 
モート管巧のために必要な情報をコンポーネントから収集します。 

「接続チ卫ック」が終了すると、コンポーネントをリモート管巧できるようになります。 


チェック： 

. コンポーネントに対するリモートでの作業が終了したら、「接続設定」画面で「切 
断」ボタンをクリックして回線を切断してください。 
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第4章 EM カードとブレード収納ユニットの管理 


4.1 概要 

ESMPRO/ServerManager はブレード収納 ユニッ トに搭載されている EM カードと通信して、な下の 
機能を実行できます。 

■ 情報収集 

EM カードが搭載されているブレード収納ユニットの状態や情報を収集して表示します。な下の 
情報を収集できます。 

. ブレード/ EM カード/スイッチモジュールー覧 
CPU ブレード、 EM カード、スイッチモジュールのをスロット 実装状態に変更があったと 
きに、実装状態を取得します。 

• 管体情報 

ブレード収納ユニット《や、ブレード収納ユニットが搭載されているラックのラックを、 
ラックのを取得できます。 

. EM カード/スイッチモジュール状態 

EM 力ードおよびスイッチモジュールの STATUS ランプの状態を取得できます。 

■ コンポーネント監視 

匡体の各スロット実装状態や、 EM カード、スイッチモジュールの STATUS ランプの状態を常 
に監視し、実装状態'変更や障害が発生した場合に、オペレータに通知します。 

■ CPU ブレード自動登録 

新しく実装された CPU ブレー ドを検出したとき、 EM カー ドを経由して CPU ブレードの BMC 
コンフィグレーションを 行います。また、 ESMPRO/ServerManager 上への コンポーネント 登録と 
接続チェックを行います。 


4.2 動作環境 

ESMPRO/ServerManager が管巧する EM カードはな下の通りです。 

■ ハードウエア 

• 「付録 C 管巧対象コンポーネントー覧」 に記載されている EM カーに 


• 接続メディア 

TCP/IP ネットワーク 


チェック： 

• EM 力ードには ESMPRO/ServerAgent Extension および DianaScope Agent をインスト 

—ルできません。 
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4.3 EM 力ードのセットアップ 

4.3.1 セットアップの流れ 

な下の手順でセットアップを行つてください。 

(1) ESMPRO / ServerManager をインストールした管理 PC と EM カードを同ーネットワークに接続す 

る。 

(2) EM 力ードに ESMPRO / ServerManager と通信するための設定を行う。 


口） ESMPRO/ServerManager に EM カードを登録する。 


4.3.2 EM 力ードに ESMPRO / ServerManager と通信するための設定を行う 

EM 力ード上で、な下の設定を行ってください。詳細は EM カードのユーザーズガイドを参照して 
ください。 

(1) EM カード自身の IP アドレスを設定してください。 


チェック； 

. EM カード自身に IP アドレスを設定するときは、 IP アドレスの最後の数値が4の 
倍数になる値を指定してください。異なる値を指定した場合、 
ESMPRO / ServerManager からの接続チェックが失敗します。 

• ESMPRO / ServerManager は EM カードと「固定 IP 」 を使用して通信します。 


(2) ESMPRO / ServerManager 連携機能の設定を変更してください。 

SIGMABLADE - M 用 EM カードの場合は 、 setdsl コマンドを利用します。 

SIGMABLADE-H v 2 用 EM 力ードの場合は 、 SET DSGSTATE コマンドおよび SET 
DSGPASSWORD コマンドを利用します。 
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4.3.3 ESMPRO / ServerManager に EM 力ードをき録する 

ESMPRO / ServerManager に EM カードを登録するホ法は、通常のコンポーネントと同じです。 

下記の2通りの方法があります。どちらかの操作を行つてください。 

■ 手動登録 

EM 力ードの IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チユック」を実施します。 

■ 自動登録 

ネットワーク上に存在する、 ESMPRO / ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネン 
卜とともに、 EM 力ードも検索して登録します。 


ヒント： 

• 「接続チェック」を行うことにより、 ESMPRO / ServerManager は登録したコンポー 
ネントが EM カードであることを識別します。 

• EM カードの「接続チェック」が終了すると、 ESMPRO / ServerManager の售体一覧 
に、 EM カードが実装されているブレード収納ユニット(管体)の情報が追加されま 
す。 

• ESMPRO / ServerManager 上での匡体名は、 EM カード上に設定されているブレード 
収納ユニット《の先頭16义字になります。（同じぶ前が既に登録されていた場合は、 

「ブレード収納ユニット《+番号」になります。） 

ESMPRO / ServerManager 上の舊体《は、 Web ブラウザ上で「匡体情報」画面で変更 
できます。 


(1) 手動登録 

(1)-( a ) 「コンポーネントー覧」画面または「グループ」ツリーで EM 力ードを所属させるグルー 
プえをクリックしてください。 

(1)-( b ) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」 から 「手動登録」 
をクリックしてください。 

(1)-阳 「手動登録」画面でな下の項目を入力してください。 


「コンポーネント名」 

EM カードをリモート管理するための名前を入力してください。他のコンポーネントおよび 
EM カードと異なる名前を設定してください。 

「共通設定」 

- OSIP アドレス 

EM カードの「固定 IP 」 を入力してください。 

「システム管理機能」 

-「管理」 

[登勒を選択してください。 

- 「SNMP コミュニティ 名（取得用）」 

EM カード上で設定した 「SNMP コミュニティ 名」を入力してください。 

RAID システム管理機能 
-「管理」 

[未登録]を選択してください。 

ExpressUpdate 機會旨 

- 「 ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」 

[未登録]を選択してください。 
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-「マネージメントコント ローラ 経由のアップデート」 

[未登録]を選択してください。 

. 「マネージメントコントローラ管理機能（共通）」 

-「管理」 

[登勒を選択してください。 

-「管理対象」 

[ BMC ] を選択してください。 

-「認証キー」 

EM 力ード上で設定した 「 ESMPRO / ServerManager (旧 DianaScope ) ユーザパスワード」を 
入力してください。 

. 「マネージメントコントローラ管理機能 （ LAN )」 

-「 IP アドレス1」 

EM カードの「固定 IP 」 とサブネットマスクを入力してください。 

(1)-州 「追加」ボタンをクリックしてください。 

(1)-(6) コンポーネントの「設定」タブの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリック 
してください。 

「接続チェック」ボタンをクリックすると、 ESMPRO / ServerManager が「接続チェック」を行って、 
リモート管理のために必要な情報を EM カードから収集します。 

「接続チェック」が正常終了すると、 EM カードをリモート管巧できるようになります。 


(2) 自動登録 

(2)-( a ) 「コンポーネントー覧」画面または「グループ」ツリーで EM カードを所属させるグルー 
プちをクリックしてください。 

(2)-( b ) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」から「自動登録」 
をクリックしてください。 

(2)-似 「自動登録」画面で、 EM 力ードを検索するための「検索モード」を選択してください。 

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマスクを 
入力してください。 

「 IP アドレス範囲指を」を選択した場合は、 IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終了ア 
ドレス」を入力してください。 

またいずれの「検索 モード」 の場合 も、 「SNMP コミュニティを」 と「認証 キー」 を入力してくだ 
さい 。 「SNMP コミュニティを」 には EM カード上で 設定した 「SNMP コミュニティを」 を、「認証 
キー」 には EM カード 上で設定した 「 ESMPRO / ServerManager (旧 DianaScope ) ユーザパスワード」 
を入力してください。 

入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。 

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。 

(2)-( d ) コンポーネントの IP アドレスと ともに、発見された EM カー ドの固を IP アドレスが 一覧に 
表示されます。 

「自動登録」が終了すると、 EM 力ードをリモート管理できるようになります。 


ヒント： 

• 自動登録の場合、 ESMPRO / ServerManager 上での EM カード《は、「ブレード収納ユ 

ニットあ+ "- EM " + EM 力ード番号」になります。 

ESMPRO / ServerManager 上の EM 力ード名は、 Web ブラウザ上で「設定」タブの「接 
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続設定」で変更できます。 


4.4 EM カードの操作 

EM カードの STATUS ランプの状態の確認や、匡体識別機能の実行は、な下の手順で行えます。 

(1) ツリービューから「匡体」をクリックしてください。 

(2) 「コンポーネントー覧」画面から EM カードえをクリックしてください。 

口）售体 MAP 画面で EM カード部分をクリックしてください。 


4.5 CPU ブレード自動登録設定 

ESMPRO/ServerManager は、 EM カードと通信してブレード収納ユニットのブレードスロット状態 
を監視し、巧しく実装された CPU ブレードを検出したとき、 EM カードを経由して CPU ブレード 
の BMC コン フィ グレーションを行います。また、 ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録 
し、接続チェックを行います。 

この機能を利用するために、 CPU ブレードの BMC コンフィグレーションと、 
ESMPRO/ServerManager 上へのコンポーネント登録のための情報を、あらかじめ設定してください。 
EM カードが実装されている售体の「匡体プロパティ」一 「CPU ブレード自動登録設を」で設定で 
きます。 

各設定項目の詳細は ESMPRO/ServerManager のオンラインヘルプを参照してください。 
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第5章 iStorage コンポーネントのセットアップ 


5.1 ESMPRO/ServerManager に iStorage をき録する 

ESMPRO/ServerManager に设 torage を登録するホ法は、通常のコンポーネントと同じです。 

下記の2通りの方法があります。どちらかの操作を行つてください。 

■ 手動登録 

设 torage の フローティ ングアド レスな どの情報を直接入力して登録し、「接続チェック」を実施 
します。 

■ 自動登録 

ネットワーク上に存在する iStorage を検索して登録します。 


ヒント： 

• 「接続チェック」を行うことにより、 ESMPRO / ServerManager は登録したコンポー 
ネントが设 torage であることを識別します。 

• ESMPRO / ServerManager 上でのコンポーネント《は、 iSM クライアントに設定され 
ている iStorage のデイスクアレイ《になります。 

ESMPRO/ServerManager 上のコンポーネント《は、 Web ブラウザ上で「接続設定」 
画面で変更できます。 


(1) 手動登録 

(1)-( a ) 「コンポーネントー覧」画面または「グループ」ツリーで设 torage を所属させるグループえ 
をクリックしてください。 

(1)-( b ) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」 から 「手動登録」 
をクリックしてください。 

(1)-似 「手動登録」画面でな下の項目を入力してください。 


「コンポーネントを」 

iStorage をリモート管理するための名前を入力してください。化のコンポーネントと異なる 
ち前を設定してください。 

「 IP アドレス」 

iStorage の「フローテイングアドレス」 を入力してください。 
r システム管理機能」 

-「管理」 

[登録]を選択してください。 

- 「 SNMP コミュニティを （取得用）」 

iSM クライアントで設定した 「 SNMP コミュニティぶ」を入力してください。 

「RAID システム管理機能」 

-「管理」 

[未登録]を選択してください。 

「ExpressUpdate 機能」 

- 「 ExpressUpdate Agent 経由のアップデート」 

[未登録]を選択してください。 

-「マネー ジ メントコントローラ 経由の アッ プデ ート」 

[未登録]を選択してください。 
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「マネージメントコントローラ管理機能（共通）」 
-「管理」 

[未登録]を選択してください。 


(1)-州 「追加」ボタンをクリックしてください。 

(1)-(6) コンポーネントの「設定」タブの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリック 
してください。 

「接続チェック」ボタンをクリックすると、 ESMPRO / ServerManager が「接続チェック」を行って、 

リモート管理のために必要な情報を iStorage から収集します。 

「接続チェック」が正常終了すると、设 torage をリモート管巧できるようになります。 


(2) 自動登録 

(2)-( a ) 「コンポーネントー覧」画面または「グループ」ツリーで iStorage を所属させるグループを 
をクリックしてください。 

(2)-( b ) 選択したグループの「グループ情報」タブで「コンポーネントの追加」一「自動登録」を 
クリックしてください。 

(2)-似 「自動登録」画面で、设 torage を検索するための「検索モード」を選択してください。 

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、 iStorage のフローティングアドレスのネットワ 
ークアドレスとネットワークマスクを入力してください。 

「 IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、 IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終了ア 
ドレス」を入力してください。 

入力した IP アドレスの範囲内に、 iStorage のフローテイングアドレスを含めてください。 

いずれの「検索モード」の場合も、 「 SNMP コミュニティを」を入力してください。 「 SNMP コミュ 
ニティえ」には设 M クライアントで設定した 「 SNMP コミュニティを」を入力してください 。 「RAID 
システム管理機能」、 「 ExpressUpdate 機能」、「マネージメントコントローラ管理機能」の検索は「無 
効」としてください。 

入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。 

「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。 

(2)-州コンポーネントの IP アドレスとともに、発見された iStorage のフローテイングアドレスが 
一覧に表示されます。 

「自動登録」が終了すると、 iStorage をリモート管理できるようになります。 


ヒント： 

• iStorage 、 iSM クライアントの概要および関連説明書については、「设 torageManager 
マニュアルガイド」 （ IS 901) をご覧ください。 
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第6章 vPro 搭載コンポーネントのセットアップ 


6.1 セットアップの流れ 

な下の手順でセットアップを行つてください。 

(1) ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC と、 vPro 搭載コンポーネントを同ーネッ 

トワークに接続する。 

(2) vPro 搭載 コンポーネントの iAMT を コンフイグレーシヨン する。 

口） ESMPRO/ServerManager に vPro 搭載コンポ'—ネントを登録する。 


6.2 iAMT をコンフイグレーシヨンする 

vPro 搭載コンポーネントの電源 ON の後、 <arl+P> の入力を促すメツセージが表示されたらすぐに、 
<Ctrl+P> を入力 してください。 

iAMT の コン フイグレーシヨ ン 画面が表示されますので、パ スワ ードを入力し コン フイグレーシヨ 
ンを行ってください。 


ヒント： 

• ESMPRO/ServerManager では、 iAMT ファームウェアバージヨンが 「 6.0 」 な降の vPro 

が管理巧象です。 

• 初巧パスワードは、 「 admin 」 です。 

• iAMT のコンフイグレーションは、 iAMT ファームウェアバージ ヨ ンによって異なり 
ます。 コンフィグレーションの 詳細に っいては 、 Web 等で公開され ている 情報を参 
考にして実行してください。な下に参考情報の例を示します。 

この URL は事前の通知がなく変更される場合があります。予めご了承ください。 


http://software.mtel.com/en-us/articles/intel-active-mana を ement-technology-mtel-amt-soft 

ware-development-kit-sdk-start-here-guide/ 

「 AMT7.0 Start Here G 山 de 」 の 「 Performing Manual Setup (from Release 6.0 )」または 
「Manually Configuring an Intel AMT 7.0J 


6.3 コンポ ー ネントをを 録 する 
6.3.1 所属グループをを録する 

1.3.1 「コンポーネントが所属するグループを登録する」を参照してください。 

6.3.2 コンポーネントをを録する 

下記の2通りのホ法があります。どちらかの操作を行つてください。 

■ 手動登録 

vPro の IP アドレスなどの情報を直接入力して登録し、「接続チ卫ック」を実施します。 

■ 自動登録 

ネットワーク上に存在する、 ESMPRO/ServerManager 上にまだ登録されていないコンポーネン 
卜とともに、 vPro 搭載コンポーネントも検索して登録します。 
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(1) 手動登録 

(1)-( a ) 「コンポーネントー覧」画面または「グループ」ツリーで vPro 搭載コンポーネントを所属 
させるグループ《をクリックしてください。 

(1)-( b ) 選択したグループの「グループ情報」タブの「コンポーネントの追加」 から 「手動登録」 
をクリックしてください。 

(1)-阳 「手動登録」画面でな下の項目を入力してください。 

.「コ ンポーネントを」 

ESMPRO / ServerManager 上で管巧するためのコンポーネントのあ前です。他のコンポーネン 
卜のを前と重ならないぶ前をつけてください。空白文字を含む《前は入力できません。また、 
大文字と小文字は区別されます。 

-「共通設定」 

- 「OS IP アドレス」 

コンポーネントの OSIP アドレスを入力してください。 

• 「システム管理機能」 

-「管理」 

システム管理機能でコンポーネントを管理する場合は、陣锅を選択してください。 

. RAID システム管理機能 
-「管理」 

RAID システムを管巧する場合は、障録]を選択してください。 

•「ExpressUpdate 機能」 

- 「 ExpressUpdate Agent 経由のアップデ ■ —卜」 

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[有謝を選択してください。 
. 「マネージメントコントローラ管理機能（共通）」 

-「管理」 

[登勒を選択してください。 

-「管理対象」 

[ vPro ] を選択してください。 

-「ユーザを」 

管理対象コンポーネントの vPro と通信するためのユーザ《を入力してください。 

-レくスワード」 

管理対象コンポーネントの vPro と通信するためのパスワードを入力してください。 

• 「マネージメントコントローラ管理機能 （ LAN )」 

-「 IP アドレス1」 

コ ン ポーネ ントの iAMT コンフイ グ レーシヨ ンで設定した LAN の IP アドレスを指定して 
ください。 


チェック： 

• iAMT コンフイグレーシヨンで DHCP を有効に設定した場合は 、 OS の IP ア ドレス 
と同じになります。 


-「サブネットマスク1」 

コンポーネントの iAMT コンフイグレーシヨンで設定した LAN のサブネットマスクを指 
定してください。 
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(1)-州 「追加」ボタンをクリックしてください。 

(1)-(6) コンポーネントの「設定」タブの「接続設定」画面で「接続チェック」ボタンをクリック 
してください。 

「接続チェック」ボタンをクリックすると、 ESMPRO / ServerManager が「接続チェック」を行って、 

リモート管理のために必要な情報をコンポーネントから収集します。 

「接続チェック」が正常終了すると、コンポーネントをリモート管理できるようになります。 


(2) 自動登録 

(2)-( a ) 「コンポーネントー覧」画面または「グループ」ツリーで vPro 搭載コンポーネントを所属 
させるグループ《をクリックしてください。 

(2)-( b ) 選択したグループの「グループ情報」タブで「コンポーネントの追加」一「自動登録」を 
クリックしてください。 

(2)-阳 「自動登録」画面で、 vPro 搭載コンポーネントを検索するための設定を行ってください。 

• 「検索モード」 

「ネットワークアドレス検索」を選択した場合は、ネットワークアドレスとネットワークマスク 
を入力してください。 

「 IP アドレス範囲指定」を選択した場合は、 IP アドレスの範囲を示す「開始アドレス」と「終了 
アドレス」を入力してください。 

. 「システム管理機能」 

-「検索」 

システム 管理機能でコンポーネントを管理する場合は、[有効]を選択してください。 

•「 RAID システム管理機能」 

-「検索」 

RAID システムを管理する場合は、[有翊を選択してください。 

•「ExpressUpdate 機能」 

-「検索」 

ExpressUpdate を使用してコンポーネントを管理する場合は、[有効]を選択してください。 

• 「マネージメントコントローラ管理機能」 

-「検索」 

席翊を選択してください。 
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口)- ( d ) 入力したら「検索」ボタンをクリックしてください。 


「検索」ボタンをクリックすると、コンポーネントの検索を開始します。 

(2)-( e ) vPro 搭載コンポーネントを発見すると、 IP アドレスの一覧を表示します。 vPro と通信する 
ためのユーザ《とパスワードを入力して、「登録」ボタンをクリックしてください。 



(2)-の自動登録が終了すると、登録したコンポーネントの一覧を表示します。自動登録終了後、 
vPro 搭載コンポーネントをリモート管巧できるようになります。 
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付録 A ほ torage シリーズなどコンソールレス装置のリモート 
コンソールとして使用する場合の手順 


コンポーネントが iStorage シリーズやアプライアンスサーバなどの、ローカルコンソールを持たな 
い装置の場合は、 ESMPRO/ServerManager のリモートコンソールを使用して、コンポーネント上の 
BIOS の設定や DOS ツールを使ったセットアップを行うことができます。 

ここではリモートコンソールを使用するための最低限の手順を示します。 

1 ESMPRO/ServerManager のインストールと環境設定を行う。 

2コンポーネントの BMC をコンフィグレーションする。 

3 ESMPRO/ServerManager にコンポーネントを登録する。 

4リモートコンソールを開く 


1 ESMPRO / ServerManager のインストールと環境設をを行う。 

(1) 管巧 PC に ESMPRO/ServerManager をインストールします。 

インストールは ESMPRO/ServerManager Ver .5 インストレーシヨンガイドを参照してください。 

(2) ESMPRO/ServerManagere にログインできることを確認します。 

(3) LAN 接続の場合、 ESMPRO/ServerManager をインストールした管巧 PC とコンポーネントを同一 
のネットワークに接続します。 

(4) ダイレクト接続の場合、 ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の任意のシリアル 
ポートとコンポーネントのシリアルポート2を RS 232 -C クロスケーブルで接続します。 
ESMPRO/ServerManager をインストールした管理 PC の OS 上で、ダイレクト接続に使用するシ 
リアルポートを設定してください。 

(5) ESMPRO/BMC Configuration を任意の PC にインストールしてください。 
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2コンポーネントの BMC をコンフィグレーションする。 


(1) コンポーネントの BMC をコンフイグレーシヨンします。 

LAN 接続の場合は、 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフイグレーシヨンす 
る (LAN 接続) を参照してください。 

ダイレクト接続の場合は、 EXPRESSBUILDER コンソールレス機能を使ってコンフイグレーシ 
ョンする{ダイレクト接続/モデム接続) を参照してください。 


3 ESMPRO / ServerManager にコンポーネントを登録する。 

(1)ESMPRO/ServerManager にログインした状態で、コンポーネントが所属するグループを登録しま 
す。 

コンポーネントが所属するグループを登録す るを 参照してください。 


口）コンポーネントを登録します。 

LAN 接続の場合は、 自動登録 を 参照してください。 

ダイレクト接続の場合は、 コンポーネントを登録する（ダイレクト接続/モデム接続) を参照して 
ください。 

4リモートコンソールを開く。 

(1) ESMPRO/ServerManager 上でコンポーネントを選択し、「リモート制御」タブの「リモートコン 
ソール」をクリックしてください。リモートコンソール画面が開きます。 

(2) ESMPRO/ServerManager 上でコンポーネントを選択し、「リモート制御」タブをクリックしてく 
ださい。 

リモート制御コマンドを使用して、コンポーネントをリブートしてください。 

コンポーネントが EXPRESSBUILDER から起動されると、 EXPRESSBUILDER のメインメニュ 
一が ESMPRO/ServerManager のリモ ■ —トコンソール画面にま示されます。 


ヒント： 

• しばらく待ってもリモ ■ —トコンソール画面に何も表示されないときは、 

LAN 接続の場合は、リモートコンソール画面上で ESC+{ キーを入力してください。 
ダイレクト接続の場合は、リモートコンソール画面上で「リダイレクション再開」 
ボタンをクリックし、その後 ESC+{ キーを入力してください。 


チェック： 

. ダイレクト接続の場合、コンポーネントに対するリモートでの作業が終了したら、 

「接続設定」画面で「切断」ボタンをクリックして回線を切断してください。 
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付録 B LAN ポートの Teaming 設定時に 
ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent 
を利用する場合の設定手順 

OS 上で LAN ポートの Teaming 設定を行った環境で、 ESMPRO/ServerAgent Extension または 
DianaScope Agent ver . 2.00 .00 が上を利用する場合は、この章に示す手順で設定を行ってください。 
ESMPRO/ServerAgent Extension を使用する場合の手順を示します。 

BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合と、 BMC が管理 LAN 用ポートを使用する装置の場 
合に分けて説明します。 


B.1BMC が標準 LAN ポートを使用する装置の場合 

BMC が標準 LAN ポートを利用するコンポーネント上で標準 LAN ポートを Teaming 設定で使用す 
る場合は、 ESMPRO/ServerManager Ver .5 インストレーシヨンガイドの「動作環境」の「コンポーネ 
ントおよびネットワーク機器の注意事項」に示す LAN ポートの Teaming 設定時の注意を参照して 
ください。 

コンポーネントの OS が Linux の場合は、 ESMPRO / ServerManager をインストールして利用するた 
めの手順に、 Teaming 設定の有無による違いはありません。 

コンポーネントの OS が Windows の場合、 ESMPRO / ServerManager をインストールして利用するた 
めに、な下の手順で設定を行ってください。 

1 DianaScope Agent の BMC IP アドレス同巧機能を無効にする。 

2 DianaScope Agent 上で BMC コンフイグレーシヨンを設定する。 

3 DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設定する。 

4 DianaScope Agent 上にコンポ ■ —ネントを登録する。 


1 DianaScope Agent の IP アドレス同巧機能を無巧にする。 

(1) Windows のスタートメニューから 、 「DianaScope Agent 」一 「DianaScope Agent 」 をクリックして 

ください。 

(2) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「BMC IP アドレス同巧設定」ボタンをクリッ 
クしてください。 

(3) BMC IP アドレス同巧機能を無効に設定してください。 
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2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーションを 設定する。 

(1) 2.2.1 r ESMPRO/ServerAgent Extension ver . l . xx を使ってコンフイグレーションする ( LAN 接続)」に 
従って、 BMC コンフィグレーションを設定してください。その際、下記の点に注意してくださ 
い。 

• Teaming アドレス （Preferred Primary ) と BMC コンフイグレーシヨン上の LAN 1 の IP アドレス 
を一致させてください。 

• BMC コンフィグレーション上で: LAN 2 の設定を行わないでください。 ( LAN 2 の IP ァドレス 
が既に設定されていた場合は、0.0.0.0に'変更してください。） 


チェック： 

. 既に BMC コンフィグレーシヨンを設定済みの場合も 、 BMC IP アドレス同期機能 
を無効にした後に、再度 LAN 1 の IP アドレスの設定を確認し、再登録してくださ 
い。 


3 DianaScope Agent が利用する IP アドレスを設をする。 

( 1 ) DianaScope Agent のメインダイアログボックスで 「Agent IP アドレスの選択」ボタンをクリック 

してください。 

(2) LAN 1 に Teaming アドレスを設定してください。 


4 ESMPRO/ServerManager 上にコンポーネントを登録する。 

(1)2.3「 ESMPRO / ServerManager にコンポーネントを登録する ( LAN 接続)」に従って、コンポーネン 
卜を登録してください。 


チェック： 

• な前に ESMPRO / ServerManager にコンポーネントを登録して接続チェックを実施し 

ている場合も、「2 DianaScope Agent 上で BMC コンフィグレーシヨンを設定する」 
で設定した IP アドレスになっていることを確認してください。 IP アドレスが異な 
っている場合は、編集後、必ず接続チェックを実施してください。 
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B.2 BMC が管理 LAN 用ポートを使用する装置の場合 

BMC が管理 LAN 用ポートを利用するコンポーネント上で、 ESMRPO/ServerAgent Extension ver . l.xx 
が Teaming 設定をした； LAN を利用する場合、な下の手順で設定を行ってください。コンポーネン 
卜の OS が Windows の場合も Linux の場合も手順は共通です。 

1 ESMPRO/ServerAgent Extension 上で ESMPRO/ServerAgent Extension が利用する IP アドレスを 

設定する。 

2 ESMPRO / ServerManager 上にコンポーネントを登録する。 


1 ESMPRO/ServerAgent Extension 上で ESMPRO/ServerAgent Extension ver.l.xx が利用する IP アド 

レスを設定する。 

(1) ESMP 民 O/ServerAgent Extension の設定画面の 「Agent IP アドレスの選択」で、 Teaming に使用す 
る IP アドレスを選択して設定してください。 


2 ESMPRO/ServerManager 上にコンポーネントを登録する。 

(1)2.3「 ESMP 民 O / ServerManager にコンポーネントを登録する ( LAN 接続)」に従って、コンポーネン 
卜を登録してください。 


チェック： 

• な前に ESMP 民 O / ServerManager にコンポーネントを登録して接続チェックを実施し 

ている場合も、「2 ESMPRO/ServerAgent Extension 上で ESMPRO/ServerAgent 
Extension が利用する IP アドレスを設定する」を実行後、必ず接続チ卫ックを実施 
してください。 
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付録 C 管理対象コンポーネントー覧 


ESMPRO/ServerManager は BMC を搭載している各管理ネホまコンポーネントに巧して、な下の機能を 
実行できます。 

• リモートコンソール 

• 情報収集 
• 電源制御 

• コンポーネント監視 

• リモ^ー トノくツチ 

• コマンドラインからの操作 

但■し、管理対象コンポーネントの種類により、一部の機能を利用できない場合があります。下記の 
一覧でご確認ください。 

また、製品毎の動作制限については製品添付のユーザーズガイドもご覧下さい。 

最新の情巧はな下の URL でご確認ください。 
http ;// www . nec . co . jp / smsa / 


<一覧表の見方> 


製品名： BMC を搭載している ESMPRO/ServerManager のコンポーネントの製品名を示します。同じ製品 

名で、サポートしている機能が異なる場合は N 型香を付記しています。 


BMC : 


「標準搭載」： 


「標準 

搭 

(RMC)J : 


「標準 

搭 

(A-RMC)J : 


「標準 

搭 

(F-RMC)J : 



「標準搭載 (EE)」 ： 

「標準搭載 
(EE3)」 ： 

「RMC」 ： 


「A-RMC」 ： 


「F-RMC」 ： 


BMC が標準搭載されています。 

リモートマネー ジメン トカー ド [N8115-01CP01] もしくは リモートマネー ジメン 
ト カードと同等の機能が標準搭載されています。 

アドバンスドリモートマネージメントカード [N8115-02CP01] もしくはアドバン 
スドリモートマネージメントカードと同等の機能が標準搭載されています。 
ft リモートマネージメントカード [N8815-001/001A] が標準搭載されています。 
ft リモートマネージメントカードはアドバンスドリモートマネージメントカード 
と同等の機能を持っています。 

EXPRESSSCOPE エンジン、または EXPRESSSCOPE エンジン2力《搭載されて 
います。 

EXPRESSSCOPE エンジン3が搭載されています。 

リモートマネージメントカード [ N8115-01CP 01] を搭載した場合に、 
ESMPRO/Server Manager で管理可能です。 

アドバンスドリモートマネージメントカード [N8115-02CP01] を搭載した場合に、 
ESMPRO/Server Manager で管理可能です。 

ft リモートマネージメントカード [ N8815-001/001A ] を搭載した場合に、 
ESMPRO/ServerManager で管理可能です。 

ft リ モートマネージメントカー ドは アドバンス ドリ モートマネージメントカード 
と同等の機能を持っています。 
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標準 LAN2 対応： コンポーネントの BMC、 および SystemBIOS 力《、標準 LAN2 ポート経由で ESMPRO/Server 

Manager と通信する機能をサポートしているとき、「〇」を表示します。 

(コンポーネントがアドバンスドリモートマネージメントカードもしくはアドバンスドリモー 
トマネージメントカードと同等の機能を搭載している場合、および 

EXPRESSSCOPE エンジンシリーズを搭載している場合は、必ず管理 LAN 用ポートを使用し 
ます。標準 LAN ポートは使用できません。） 


管理 LAN 巧ポート： 

リモートコンソール： 
スケジュール運転： 
電源オプション設を： 
SOL 対応： 


コンポーネントの BMC が管理 LAN 巧ポートを利巧するときに、「〇」を表示します。 
コンポーネントの BMC が標準搭載 LAN ポートを利用するときに、「一」を表示します。 

コンポーネントがリモートコンソール機能をサポートしているときに、「〇」を表示します。 

コンポーネントがスケジュール運転機能をサポートしているときに、「〇」を表示します。 

コンポーネントが電源オプション設定機能をサポートしているときに、「〇」を表示します。 

コンポーネントが SOL(Serial Over LAN。LAN 経由リモートコンソールの実現方式のひとつ) 
に対応しているときに、「〇」を表示します。 


強制ネットワーク コンポーネントが強制ネットワークブート機能 (BIOS セットアップで設定されているブート順 

ブート： 位に関わらず ESMPRO/ServerManager からの指示でネットワークブートを実行する機能)を 

サポートしているときに、「〇」を表示します。 

XESMPRO/ServerManager のコマンドラインインターフエースによって実巧できます。 


電力測定 
ECO 設を 
ミ主意事項： 


コンポーネントが電力測を機能をサポートしているときに、「〇」を表示します。 
コンポーネントが ECO 設定機能をサポートしているときに、「〇」を表示します。 
コンポーネント個別の注意事項の項で、該当する香号の注意事項を参照して〈ださい。 
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■ Exoress 5800/ スタンダー ドラック サーバ/スタンダー ドタ ワーサーバ 


製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュー 
ル運お 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 

ク 

ブート 

を意事項 

110 Ej 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


110 Ek 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

110 El 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

110 GR-1a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(a)，2-( が 

110 GR-1b 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


110GR-1C 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


110 GR-1d 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

110 Rb-1h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

110 Rc-1h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b)，2-(k) 

110Rd-1 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(a)，2-( が 

110Re-1 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


110Rf-1 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


110Rg-1 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


110Rh-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

110Ri-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュー 
ル運お 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 

ク 

ブート 

を意事項 

120Eh 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

120已 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

120GC 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

120Gd 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

120GR-1a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(c),1-(d),2-(a),3-(d) 

120GR-1b 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120GR-1C 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120GR-2a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(c),1-(d),2-(a),3-(d) 

120GR-2b 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120GR-2C 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120Lf 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g) 

120L 日 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g) 

120Lh 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b) 

A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b) 

120Li 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

120Lj 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

120Me 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g) 

120Mf 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュー 
ル運お 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 

ク 

ブート 

を意事項 

120Ra-2h 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

1-(a)，1-(b)，2-(b) 

120Rb-1 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，1-(e)，2-(g)，3-(b)，3- 

(c) 

120RC-1 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(c),1-(d),2-(a),3-(d) 

120Rd-1 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(c),1-(d),2-(a),3-(d) 

120Rd-2 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，1-(e)，2-(g)，3-(b)，3- 

(c) 

120Re-1 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120Re-2 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(a)，3-(d) 

120Rf-1 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120Rf-2 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(a)，3 -州 

120R 日- 1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 

120Rg-2 

RMC 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120Rh-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 

120Rh-2 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120Ri-2 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 

120Rj-2 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュー 
ル運お 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 

ク 

ブート 

を意事項 

140HC 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(が 

140Hd 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(が 

140He 

標準搭載 
(A-RMC) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

i-{g).2-(c) 

140Hf 

標準搭載 
(A-RMC) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

i-(g)，2 -似 

140Rb-4 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(が 

140RC-4 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(が 

140Rd-4 

標準搭載 
(A-RMC) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

i-{g).2-(c) 

140Re-4 

標準搭載 
(A-RMC) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

i-(g)，2 -似 

140Rf-4 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コン ソー 

ル 

スケジュー 
ル運お 

電源オプ 
シ ヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 

ク 

ブート 

を意事項 

E110d-1 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a)，1-(b) 

E120b-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

GT110d 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a)，1-(b)，2-(b) 

GT110d-S 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a)，1-(b)，2-(b) 

R110a-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

R110b-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

R110C-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

R110d-1E 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a),1-(b) 

R110d-1M 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a),1-(b) 

R120a-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

R120a-2 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

R120b-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

R120b-2 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

R120d-1E 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(か 1-(b) 

R120d-2E 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(か 1-(b) 

R120d-1M 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(か 1-(b) 

R120d-2M 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(か 1-(b) 

R140a-4 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

R140b-4 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

T110a 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

T110b 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

T110C 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

T110d 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a)，1-(b)，2-(b) 

T120a-E 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

T120a-M 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

T120b-M 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

T120d 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a)，1-(b)，2-(b) 
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■ Express 5800/ ブレードサーノス 


製品名 

BMC 

標準 LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コン ソー 

ル 

スケジュー 
ル運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力 

測定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

110 Ba-e3 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


110 Ba-m3 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


120Ba-4 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-か)，2-(0, 2-(1) 

120Bb-6 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

120Bb-d6 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

120Bb-m6 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

140Ba-10 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

410Ea 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(g)，2-(h)，2-(l) 

420La 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(g)，2-(h)，2-(l) 

420Ma 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(h), 2-(l) 

B120a 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

B120a-d 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

B120b 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

B120b-d 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

B120b 丄 w 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

B120b-h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

B140a-T 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k), 3-(f) 

インテリジェントスイ 
ツチ (L2) 

[N8406-00 己] 

標準搭載 (A-RMC) 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

1- (a)，1-(b)，1-(g)，2-(c)， 

2- 州， 2-(e)，2-(f)，2-{h), 
2-(l) 

インテリジェントスイ 
ツチ (L2) 

[N8406-006] 

標準搭載 (A-RMC) 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

1- (a)，1-(b)，1-(g)，2-(c)， 

2 - 州， 2-(e)，2 -の 
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■ _ Express 5800/ 省電カサーバ (ECO CENTER) 


裝[品名 

BMC 

標準 

LAN 2 

対応 

管理 

LAN 用 

ポート 

リモート 

コン ソー 

ル 

スケジユール 
運お 

電源ナプシヨ 
ン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

E110b-M 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 

E120a 

[NE1100-001Y, 

NE1100-002Y, 

NE1100-001PY] 

標準搭載 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

1-(a), 1-(れ 2-(m), 2-(n) 

E120b-M 

[NE1200-001Y, 

NE1200-002Y, 

NE1200-003Y] 

標準搭載 

— 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

〇 

— 

— 

1-(a), 1-(b), 2-(m), 2-(n) 


■ Express 5800/ デ ー タセンタ向け サーノ く （i モデル) 


製品名 

BMC 

標準 LAN 2 

対応 

管理 LAN 用 
ポート 

リモートっ 

ンソール 

スケジ ユー 
ル運転 

電源オプシヨ 
ン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設 
定 

強制 
ネットワ 
ークブー 
卜 

を意事項 

i110Rh-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

i110Ri-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

i120Ra-e1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

2-(k) 

iR110a-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

iR110a-1H 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

2-(k) 

iR120a-1E 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(b),2-(k) 
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■ _ Express 5800/低価格エントリモデル （ G モデル) 


製品名 

BMC 

標準 

LAN 2 

対応 

管理 LAN 
用ポ ー ト 

リモートつ 

ンソール 

スケジュー 
ル運拉 

電源ナプ 
シ ヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

GT120a 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

GT120b 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 


■ Express 5800/オフイスフツクサーノく 


製品名 

BMC 

標準 

LAN 2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモ ー h=i 

ンソール 

スケジ ユー 
ル運転 

電源ホプ 
シ ヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

R110a-1H 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

2-(k) 


■ _ ExDress 5800/スケーラブル HA サーバ 


製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモー h っ 

ンソール 

スケジュー 
ル運お 

電源ナプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

A1080a-D 

標準搭載 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

1- (a)，1-(b)，2 -の， 

2- (0) 

A1080a-E 

標準搭載 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

1- (a)，1-( れ2-の， 

2- (0) 

A1080a-S 

標準搭載 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

— 

1- (a)，1-( れ2-(り， 

2- (0) 


114 














































ESMP 民 O/ServerManager Ver .5 セツトアップガイド 


■ _ Express 5800/ アプライアンス サーバ 


製品名 

BMC 

標準 

LAN 2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コン ソー 

ル 

スケジユー 

ル運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 
クブート 

を意事項 

CS 200 a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(が 

CS 200 b 

標準搭載 ( RMC ) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


C %00 c 

標準搭載 ( RMC ) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


CS 300 a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


CS 300 b 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


CS 300 e 

標準搭載 ( EE ) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-( k ) 

CS 300 f 

標準搭載 ( EE ) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-( k ) 

CS 300 g 

標準搭載 ( EE ) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-( k ) 

CS 400 g 

標準搭載 ( EE ) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

CS400h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

CSSOOa 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


CSSOOb 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


CSSOOe 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 

CSSOOf 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 

FWSOOa 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a),2-(a),2-(q) 

FWSOOb 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


FW300C 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


FWSOOe 

標準搭載 ( EE ) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

FWSOOa 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


FWSOOb 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


FWSOOe 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


FWSOOd 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


FWSOOe 

標準搭載 ( EE ) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN 2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュー 
ル運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 
クブート 

を意事項 

LBSOOb 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a),2-(a),2-(q) 

LB300C 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


LBSOOd 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


LBSOOe 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

LBSOOf 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

LBSOOg 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

LB400g 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

LB 棚 h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

MW300a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a),2-(a),2-(q) 

MW300b 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


MW300C 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


MW300e 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

MW300f 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

MW300g 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

MW400g 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

MW400h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

MWSOOa 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


MWSOOb 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


MW500C 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


MWSOOd 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


MWSOOe 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

MWSOOf 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュー 
ル運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 
クブート 

を意事項 

RS300a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a),2-(a),2-(q) 

SG300a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a),2-(a),2-(q) 

SG300b 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


SG300C 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


SG300e 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

VC300a 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a),2-(a),2-(q) 

VC300b 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


VC300C 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


VC300e 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

VC300f 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

VC300g 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

VC400g 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

VC400h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

VCSOOa 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


CacheServer 

[N 8100 -806] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，1-(e)，2-(g)，3-(b)，3-(c) 

Load Balancer 

[N 8400 -006] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g),2-{h) 

MailWebServe 

r[N 8400 -005] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g),2-{h) 
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■Express 5800/ オフコン資産継承 (600 シリーズ) 


製品名 

BMC 

標準 

LAN 2 

対旅 

管理 

LAN 用 

ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュ 
ール運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

620Ai [NP8610-92P21, 
P8610-92P22] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-{g).3-(e), 

620Ai [N8610-121, 
N8610-122] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

620xi 

[N8610-221,N8610-224， 
N861 0-226, N861 0-229, 
N861 0-326, N861 0-329] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

640Ai 

[NP8610-93P41, 

NP8610-93P42] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

640Ai [N8610-141, 
N8610-142] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

640Ai-R 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a),1-(e),2-{g),3-(b),3-(c), 

3-(e) 

640xi 

[N861 0-241, N861 0-244， 
N861 0-246, N861 0-249, 
N861 0-346, N861 0-349] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

640xi 

[N861 0-446, N861 0-449。 
N861 0-546, N861 0-549,] 

標準搭載 
(RMC) 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

2-(b)，3-(e) 

A-RMC 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

2-(b)，3-(e) 

640xi 

[N861 0-746, N861 0-749] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b)，2-(k) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 

LAN 用 

ポート 

リモート 

コン ソー 

ル 

スケジュ 
ール運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

650Ai 

[NP8610-93P51, 

NP8610-93P52] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

650Ai 

[NP8610-94P52] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

650Ai 

[N8610-151, N861 0-152] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

650Ai 

[N8610-153] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g).3-(e) 

650xi 

[N8610-251, N861 0-254, 
N861 0-256, N8610-259, 
N861 0-356, N861 0-359] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-{g),3-(e) 

650xi 

[N8610-456, N861 0-459, 
N861 0-556, N861 0-559] 

標準搭載 
(RMC) 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

2 イ b)，3-(e) 

A-RMC 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

2-(b)，3-(e) 

650xi 

[N8610-756, N861 0-759] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b)，2-(k) 

660xi 

[N861 0-263, N861 0-268， 
N861 0-368] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-{g).3-(e) 

660xi 

[N861 0-468, N861 0-568] 

標準搭載 
(RMC) 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

2-(b)，3-(e) 

A-RMC 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

2-(b)，3-(e) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 

LAN 用 

ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュ 
ール運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

670Ai [N861 0-173] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(が， 3-(e) 

670Ai [NP8610-94P72] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(が， 3-(e) 

670xi 

[N8610-273, N8610-278， 
N861 0-378] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-{g).3-(e) 

670xi 

[N861 0-478, N861 0-578,] 

標準搭載 
(A-RMC) 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

1-(g)，2-(c)，3-(e) 

670xi [N861 0-778] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b)，2-(k) 

680Ai [N861 0-183] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(が， 3-(e) 

680Ai [NP8610-94P82] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 



— 

2-(が， 3-(e) 

680xi 

[N861 0-283, N861 0-288， 
N861 0-388] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-{g).3-(e) 

680xi 

[N861 0-488, N861 0-588，] 

標準搭載 
(A-RMC) 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

1-(g)，2-(c)，3-(e) 

680xi [N861 0-788] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b)，2-(k) 

690Ai [NP8610-94P92] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g)，3-(e) 

690Ai [N861 0-193] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g),3-(e) 

690xi 

[N861 0-293, N861 0-298， 
N861 0-398] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(g)，3-(e) 

690xi [N861 0-498, 

N 8610-598，] 

標準搭載 
{A-RMC) 

— 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

— 

— 

— 

1-{g),2-(c),3-(e) 

690xi [N861 0-798] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b)，2-(k) 
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製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 

LAN 用 

ポート 

リモート 

コンソー 

ル 

スケジュ 
ール運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワーク 
ブート 

を意事項 

V608H 

標準搭載 
(EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a) ， 1-(b) ， 2-(b) 

V608L 

標準搭載 
(EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a) ， 1-(b) ， 2-(b) 

V618-H 

[N8610-905, 

N861 0-906, 

N8610-915, 

N8610-91 日， 

N8610-1005, 

N861 0-1006] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(b) ， 2-(k) 

V618-L 

[N8610-903, 

N861 0-904, 

N8610-913, 

N8610-914, 

N8610-1003, 

N861 0-1004] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(b) ， 2-(k) 

V628-H 

[N8610-908, 

N8610-918, 

N861 0-1008] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(b) ， 2-(k) 

V628-L 

[N8610-907, 

N8610-917, 

N861 0-1007] 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(b) ， 2-(k) 

V640xi 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(b) ， 2-(k) 

V650xi 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(b) ， 2-(k) 

V670xi 

標準搭載 
(EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2 イ b) ， 2-(k) 
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■ iStorage シリーズ 


製品名 

BMC 

標準 LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモートつ 

ンソール 

スケジュ 
ール運転 

電源オプション 
設定 

SOL 

対応 

電力 

測定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワー 
クブート 

注意事項 

FS110G 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(が 

NS47P 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

NS48P 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

NS49P 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b),2-(k) 

NSIOOTb 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a)，1-(b)，2-(b) 

NS130 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(a)，2-(g) 

NS150h 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b)，2-(k) 

NS300Ra 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

NS300Rb 

標準搭載 (EE3) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

1-(a い- (b) 

NS300Ta 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

NS400 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，1-(e)，2-( が， 3-(b)，3-(c) 

NS400P 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(q) 

NS410 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，1-(e)，2-( が， 3-(b)，3-(c) 

NS420 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


NS430 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


NS440 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


NS450 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


NS460 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(k) 

NS470 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 

NS480 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

NSSOOBa 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k)，3 -び） 

NSSOORa 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

NSSOORb 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

2-(k) 

NS510G 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


NS520G 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


NS600 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g) 

NS610 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g) 

NS810G 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(g) 
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■ _ Express 5800 /HPC クラスタ専用サーバ 


製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対旅 

管理 LAN 
用ポ ー ト 

リモートつ 

ンソール 

スケジュ 
—ル運車5 

電源ナプシ 

ヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力 

測定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワー 
クブート 

を意事項 

T120Rb-1 

標準搭載 (EE) 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

2-(k) 


■ Express 5800 /Interne 怯 treamingServer シリーズ 


製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモートコン 

ソール 

スケジュ 
ール運転 

電源オプシ 

ヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力 

測定 

ECO 

設定 

強制 

ネツトワー 
ク ブ ート 

を意事項 

DeliveryServer 

[N 8100-880/881, N 8100 -981] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

1- の 

DeliveryServer 
[N 8100 -862/798] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(り， 2-(g) 

EncodeServer 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-け)，2-(が 

G 台 neralS 白 rv 台广 

[N 8100 -797, N 8100 -861] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2-(9) 

G 台 n 白 ralServe 广 

[N81 00-882] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 


InternetStreamingServer DS 
[N 8100 -1194] 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 



■ Express 5800 /MD サ^ーノス 


製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 

LAN 用 

ホート 

リモー 

h コン 

ソール 

ス ケジュ 
ール 運転 

電源オプ 
シ ヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測定 

ECO 設定 

強制 

ネットワー 
クブート 

を意事項 

MD120La 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b) 

A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 

2-(b) 

MD120La-R 

標準搭載 (RMC) 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 


A-RMC 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

〇 
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■ iExpress サーノス 


製品名 

BMC 

標準 

LAN2 

対応 

管理 

LAN 用 

ポート 

リモー 

トコン 

ソール 

スケジユー 
ル運転 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネットワ 
—クブ ー 
h 

注意事項 

RadiusBIade [N 8400 -1103] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(g)，2-(h)，2-(l) 

RadiusBIade [N 8400 -1109] 

標準搭載 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


RoamingBlade [N 8400 -1102] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(g)，2-(h)，2-(l) 

RoamingBlade [N 8400 -1108] 

標準搭載 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 


SipPresenceBlade 
[N 8400-1101] 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

1-(a)，2-(g)，2-(h)，2-(l) 

SipPresenceBlade 
[N 8400 -1107] 

標準搭載 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

— 

— 



■ IPX 730 0V シリーズ 


製品名 

BMC 

標準 LAN2 
対応 

管理 LAN 
用ポート 

リモートつ 

ンソール 

スケジュ 
ール運輯 

電源オプ 
シヨン 

設定 

SOL 

対応 

電力測 
定 

ECO 

設定 

強制 

ネツトワー 
ク ブート 

注意事項 

30V 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(が 

50V 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 

— 

〇 

— 

— 

— 

2-(が 

100V 

標準搭載 

— 

— 

〇 

— 
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<コンポーネントの個別の注意事項> 

それぞれのコンポーネントの機能差分および固有の注意事項を説明します。一覧の注意事項欄に、 
各コンポーネントの注意事項を番号で示していますので、該当する注意事項を確認してください。 

(1) 接続お態、接続ポートについて 

(1)-(a) ESMPRO/ServerManager からモデム経由でリモート管理できません。本製品についてはサポ 
—卜されていません。 

(1)-(b) ESMPRO/ServerManager からダイレクト接続でリモート管理できません。本製品ではサポー 
卜されていません。 

(1 )-阳 ESMPRO/ServerManager とのモデム経由の通信は背面シリアルポート2で使用可能です。 

(1)-州 ESMPRO/ServerManager とのダイレクト接続は前面または背面シリアルポート2のどちらか 
一方で使用可能です。 

(1)-(6) ESMPRO/ServerManager とのダイレクト接続は前面シリアルポート2で使用可能です。 

(1)-の ダイレクト接続でリモート管理を行う場合は、装置添付のユーザーズガイドで指定された 
RS-232C クロスケーブルを使用してください。 


(1)-(g ) 本装置上の BMC はアドバンスドリモートマネージメントカードと同等の機能を持ってい 
ます。また、 BMC 専用の LAN ポートを所有しています。 ESMPRO/ServerManager 上の表示は、ア 
ドバンスドリモートマネージメントカードが搭載されている装置と同様になります。オンラインへ 
ルプでは、アドバンスドリモートマネージメントカ ■ —ドが搭載されている装置の説明を参照してく 
ださい。 （BMC が標準搭載されている装置についての説明は参照しないでください。） 
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(2) 機能に ついて 

(2)-( a ) 本装置では、起動する OS やアプリケーションが使用するメモリサイズの関係でリモート 
ドライブを正しく起動できなレ、場合があります。 

(2)-( b ) 本製品には匡体識別機能がありません。 ESMPRO / ServerManager 上で匡体識別コマンドを発 
行すると正常に実行しますが、実際には装置上でユニット ID ランプが点灯するなどの動作が実行 
されません。 

(2)-阳本装置上の BMC はアドバンスドリモートマネージメントカードと同等の機能を持ってい 
ます。 ESMPRO / ServerManager 上の表示は、アドバンスドリモートマネージメントカードが搭載さ 
れている装置と同様になります。またオンラインヘルプでは、アドバンスドリモートマネージメン 
ト カードが搭載されている装置の説明を参照してください。 （ BMC が標準搭載されている装置にっ 
レ、ての説明は参照しないでください。） 

(2)-州本装置ではリモートコンソールをサポートしていません。 

(2)-( e ) 本装置に ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent をインストールできませ 
ん。そのため ESMPRO/ServerAgent Extension または DianaScope Agent と通信して実行する機能は、 
本装置ではサポートしていません。 

(2)-(り本装置上の BMC を、 ESMPRO/ServerAgent Extension 、 DianaScope Agent または 
ESMPRO/ServerManager PXE Service を使用して コンフイ グ レーション することはできません 。 BMC 
の コンフィグレーション ホ法については、 本 装置添付の ユーザーズ ガイドを参照してください。 

(2)-( g ) ESMPRO / ServerManager をインストールした管巧 PC の OS が Linux の場合、 
ESMPRO / ServerManager のリモートコンソール機能と本装置の通信ができなくなります。そのため、 
本装置ではリモートコンソールを使用できません。 

(2)-( h ) ESMPRO / ServerManager から、本装置（ブレードサーバ）の售 体の およびスロット の を取 
得することはできません。 

(2)-の ESMPRO / ServerManager による強制ネットワークブートを使用する場合な下の作業が必要 
です。 

N 型番が [ N 8400-025, N 8400 -026] で 、 BIOS の バージョンが 6.1.0010 な前である場合 、 BIOS の アップ 
デートが必要になります。お手数ですが NEC ファーストコンタクトセンターまでお問い合わせく 
ださい。 

TEL : 03-3455-5800 (代表） 

受付時間: 9:00—12:00 13:00—17:00 月曜日〜金曜日(祝日を除く） 

(2) -の本装置は、 ESMPRO / ServerManager からのパワー OFF 、 パワーサイクル、リセットをサポー 
卜していません。 

但し、緊急時は ESMPRO / ServerManager コマンドラインインターフェースによって、パワ ー OFF お 
よびパワーサイクルを実行できます。 

(2)-( k ) 接続形態がモデム ( WAN ) またはダイレクト接続の場合、本装置では、 
ESMPRO / ServerManager からの OS シャットダウンを実行できません。 

(2)-(1) ESMPRO / ServerManager は本装置のブレード収納ユニット（匡体)の情報を表示できません。 
本装置ではサポートされていません。 

(2)-( m ) サーバ1に巧して電力値測定を行った場合、サーバ1とサーバ2の合計電力値を表示しま 
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す。サーバ2に対して電力値測定を行った場合、常に0を表示します。 

(2)-( n ) 本装置の BMC FW をアップデートしたときは、接続チ卫ックを再実行してください。接続 
チェックを実施しない場合、 ESMPRO / ServerManager からリモートコンソールが実行できなくなる 
場合があります。 

(2)-(0) Dual サーバシステムの場合、各サーバに巧して電力測定を行うと、サーバ1とサーバ2の 
合計電力値を表示します。 

(2)-( p ) 電源状態表示は装置のモジュール POWER ランプの表示と一部異なります。 
ESMPRO / ServerManager では DC オン（緑点灯）と DC オフ（緑消灯）のみ対応しています。 
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口）操作上のご;'主意 

口)- ( a ) 複数の ESMPRO / ServerManager からリモート管理できません。本製品ではサポートされて 
いません。 

(3)-( b ) ダイレクト接続のリダイレクションと LAN 経由のリダイレクションを同時に使用すること 
はできません。 ESMPRO / ServerManager から LAN 経由のリモートコンソール機能を使用する場合 
は、コンポーネントの前面シリアルポート2からケーブルを取り外してください。または 、 BMC 
コン フイ グレーシヨン項目の「リダイレクション （ WAN / ダイレクト）」を「無効」に設定してくだ 
さい。 


(3)-似本装置に Linux を インストールした 場合は、 BMC コンフィグレーションの 「リダイレク シ 
ョ ン (LAN )」 項目を必ず無効に設定してください。有効の場合 Linux を起動できません。 

(3)-州本装置では、リモートコンソールを行う場合は BIOS 七ットアップで [Advanced] - 
[Memory Configuration] — [Extended Memory Test] を [Disabled] に設定して ください。 

口)- ( e ) Express 5800 化〇〇シリーズでは、 AV-X の標準搭載により I-UPS が電源制御を行っています。 
ESMPRO/ServerManager のな下に示す機能は、運用上利用できません。 

• CUI リモートコンソール機能 
•リモートドライブ機能 
-電源制御機能 
• スケジュール運転機能 

口)-の電源オプション設定で、本装置の Delay Time を 0 秒(初期値)から変更しないでください。 

本装置の電源 ON を行うと、 ロロ ット番号- 1)X2 秒の待機時間が挿入されます。 Delay Time を 0 
秒な外に設定した場合、待機時間が正しい長さになりません。 


<EM 力' —ドー■覧> 

ESMPRO / ServerManager は下記の EM 力ードと通信を行い、ブレード収納ュニット(匡体)の情報を取 
得することができます。 

• EM カード [ N 8405-19 A ] 

• EM カード [ N 8405-27] 

• EM カード [ N 8405-043] 


<電源ベイ> 

ESMPRO / ServerManager はな下の電源ベイを、リモートで管理することができます。 

• EcoPowerGateway [ N 8 142-36] 

<vPro 搭載コンポーネント> 

ESMPRO / ServerManager は、な下の Express 5800/ワークステーシヨンをリモートで管理することがで 
きます。管理対象となる iAMT ファームウェアバージョンは「6.0」な降です。 

• 51 Mb 

• 51 Mb-S 

• 51 Ea 

• 53 Xg 
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Revision History 

1.00 2008 の 5/18 新規作成 

1.01 2009 の 2 の 5 用語説明を追加。 

2.2.1.2 章 Linux 版 DianaScope Agent を使ったコンフイグレーシヨン手順追 
カロ。 

2.2.4 章 EXPRESSBUILDER システムマネージメント 機能を使って コンフ 
イグレーシヨン する ( LAN 接猶追加。 

ライセンスの記載を追加 
付録 C に新規製品追加 


1.02 

2009/04/10 

付録 C に新規製品追加 

1.03 

2009/07/06 

付録 C に新規製品追加 

1.04 

2009/09/11 

EM 力ードの設定についての記載を修正 
付録 C に新規製品追加 

1.05 

2009/10/06 

ライセンスの記載を修正 

ESMPRO/BMC Configuration の動作環境を更新 

1.06 

2009/10/14 

付録 C に新規製品追加 

1.07 

2009/11/04 

付録 C に新規製品追加 
誤記訂正。 

1.08 

2009/11/20 

誤記訂正。 

1.09 

2010/02/16 

付録 C に新規製品追加 

1.11 

2010/02/16 

付録 C に新規製品追加 

1.12 

2010/02/22 

付録 C に新規製品追加 

1.13 

2010/03/10 

付録 C に新規製品追加 

1.14 

2010/03/10 

付録 C に新規製品追加 
誤記訂正。 

1.14.01 

2010/04/12 

付録 C に新規製品追加 

1.15 

2010/06/11 

付録 C に新規製品追加 

1.16 

2010/06/17 

付録 C に新規製品追加 

1.17 

2010/07/26 

付録 C に新規製品追加 

1.18 

2010/09/03 

ft サーバの記載を追加 
デザイン変更 

1.19 

2010/12/13 

付録 C に新規製品追加 

1.20 

2011/04/19 

ESMPRO/BMC Configuration の記載を削除 


第 1 章 EXPRESSSCOPE エンジン 3 搭載コンポーネントのセットアップの記 
載を追加 

コンポーネントのセットアップ時にイ吏用する BMC Configuration の詳細を削 
除 

付録 C に新規製品、サポート機能追加 

1.21 2011/06/17 円サーバの記載を削除 

1.22 2011/08/02 商標についてを修正 

iStorage のセットアップを追カロ 

1.23 2011/10/18 誤記訂正 

1.24 2011/11/07 付録 C に新規製品追加 

付録 C に製品情報修正 

1.25 2012/01/25 vPro 搭載コンポーネントのセットアップを追加 

付録 C に新規製品追加 
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